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REVISED SERIES 


The national employment figures shown in this re- 
port have been adjusted to first quarter 1955 bench- 
marks, Employment data previously published from 1954 
to date have also been adjusted to reflect the new 
benchmarks, This benchmark revision did not affect 
figures for 1953 and earlier years. The estimates for 
the rubber footwear and other rubber products indus- 
tries, however, have been revised back to 1951 as a 
result of industry classification adjustments. The 
adjustments did not affect the total for the rubber 
products group, 

The adjustment of employment levels to new bench- 
marks has also caused minor revisions in a few of the 
hours and earnings series for 1954 and 1955. 

SUMMARY OF REVISIONS 

New summary tables for each series, which will be 
available soon, will contain data on the revised basis. 
These summaries can be obtained by using the order 
blank on page 12-E. Such requests should specify the 
series wanted. However, to make inmediately available 
revised data for the broader industry groupings, spe- 
cial tables (pages XII to XXIII) have been added to 
this annual supplement issue, These tables show re- 
vised employment by month for nonagricultural industry 
divisions and major mamufacturing groups. The tables 
begin with January 1954, and cover all months affected 
by the benchmark adjustments. 

In addition, a set of tables showing revised Jan- 
uary and February 1956 data for all employment, hours, 
and earnings series listed in tables A-2 and C-1 has 


been included this month. This set of tables begins 








on page XXIV. 

Seasonally adjusted employment is also anes 
in this issue. In this case, the tables include data 
beginning with January 1953 as seasonal adjustment 
fastens for 1953 and subsequent years have been re- 
viewed and in some cases revised, 

DATA FOR ADDITIONAL TRADE INDUSTRIES 

Employment estimates are now available for addi- 
tional industries in the wholesale and retail trade 
division. These series begin with January 1951. Cur- 
rent data will be published regularly in table A-2 for 
the following new series: 

Wholegale trade 
Wholesalers, full-service and limited-function 
Automotive 
Groceries, food specialties, beer, wines, and liquors 


Electrical goods, machinery, hardware, and plumbing 
equipment 
Other full-service and limited-function wholesalers 
Wholesale distributors, other 
Retail trade 
Department stores and general mail-order houses 
Other general merchandise stores 
Grocery, meat, and vegetable markets 
Dairy-product stores and dealers 
Other food and liquor stores 
Furniture and appliance stores 
Drug stores 


STATE AND LOCAL GOVERNMENT 

Responsibility for compiling monthly estimates of 
State and local government employment has been trans- 
ferred to the U. S. Department of Labor's Bureau of 
Labor Statistics from the Bureau of the Census, JU. S. 
Department of Commerce. The data have been added to 
table A-5, and will be published monthly. 

OPOLIT. DEF I 

Current definitions of all metropolitan areas for 
which employment or hours and earnings are shown in 


this report appear on page 9-£. 











NONFARM EMPLOYMENT UP 200, 000 





Strong gains in construction and continued 
cutbacks in manufacturing dominated nonfarm 
employment changes between April and May. 
Total nonfarm jobs rose seasonally by almost 
200,000 to reach a new May peak of 51 million, 
as a sharp construction pickup and smaller in- 
creases in other nonmanufacturing activities out- 
weighed factory job cutbacks of nearly 120,000. 
This decline in manufacturing was due mainly to 
further curtailment by automobile plants and re- 
lated industries, some consumer appliance plants, 
and to scattered work stoppages. 


The dip in manufacturing employment was 
accompanied by widespread declines in hours of 
work, which brought the factory workweek down 
to 40. 0--the lowest level thus far in 1956 and 0.8 
of an hour below May 1955. 


MOST NONMANUFACTURING ACTIVITIES UP 





With the exception of trade and service, all 
nonmanufacturing activities reported employment 
gains larger than usual for this time of year. 
Contract construction employment rose by 
183, 000--one of the largest April-to-May gains 
this industry has experienced in the postwar 
period, bringing total construction jobs to 3 mil- 
lion. 


Gains in railroads, trucking, and warehous- 
ing employment boosted the total for the transpor- 
tation and public utilities industries by 20, 000-- 

a significant gain at this time of year. Service 
industry employment rose seasonally by 59,000, 
and trade establishments reported a small rise 
of 29,000. 


FACTORY JOBS DECLINE 





Manufacturing employment dropped sharply 
to 16.6 million in May. A large part of the 
118,000 decline resulted from continued cutbacks 
in automobiles and such related industries as 
hardware and metal stamping in the fabricated 
metals group and in the rubber industry. Employ- 
ment declined in the primary metals and chemi- 
cals industries, where strikes contributed to the 
over-the-month decline, and also in the service 
and household machinery industry. 


The usual seasonal declines did not occur in 
electrical machinery, where employment in radio 
and television plants rose, or in instruments and 
miscellaneous manufacturing. Heavy construction 
demands continued to boost employment in the 





Employment Trends 





sy 1. 30 in fabricated metals and $1.51 in textiles. 


stone, clay,and glass industry group and in the 
fabricated structural steel industry of the fabri- 
cated metals group. 


At 16.6 million, May factory employment was 
304,000 higher than a year earlier. Two-thirds of 
the gain was in durable goods industries, despite 
a loss of 102,000 in transportation equipment. 
Thirteen of the 21 major industry groups reported 
over-the-year gains. The largest increases were 
reported by the machinery (127, 000) and electri- 
cal machinery (90,000) groups, primarily reflect- 
ing the expansion of capital goods production. 


FACTORY WORKWEEK DROPS 





The workweek of factory production workers 
fell by 0.3 of an hour in May to 40. 0--a more than 
usual decline for this time of year. 


Hours of work have declined steadily since 
November on a seasonally adjusted basis. Virtu- 
ally every industry has reported some reduction 
since the first of the year. This month, greater- 
than-seasonal declines or less-than-seasonal 
gains in hours of work were reported by all major 
industry groups except lumber, printing, and 
leather. The greatest decline--1.3 hours--was 
in transportation equipment. Declines in engines 
and turbines, metalworking machinery, service 
and household machinery, and miscellaneous 
machinery accounted for the drop of 0.7 of an hour 
in the machinery group. The petroleum and 
apparel industries, where hours usually rise at 
this time of year, reported sharp declines. 


Compared with a year ago, the factory work- 
week was down 0. 8 of an hour, with 16 industry 
groups reporting declines. 


These declines mainly represent cutbacks in 
overtime work. In a majority of industries the 
employees are still working an average of more 
than 40 hours a week, indicating the extensive 
scheduling of overtime work. 


WEEKLY PAY DROPS; HOURLY 
EARNINGS STEADY 








As a consequence of the shortened workweek, 
the average weekly pay of factory production 
workers fell by 59 cents to $78.40 in May. How- 
ever, over the year, all industries, with the 
exception of transportation equipment and rubber, 
reported some increase in weekly pay, because 
shorter workweeks were offset by higher hourly 
pay. Gains in average weekly pay ranged from 
$7.67 in ordnance and $5. 46 in instruments to 








Table 1. Employees in nonagricultural establishments, 
by industry division ond selected groups 


(In thausands) 









































Current eo May 1956 
Industry division and group ~~ ae eee, Som: 
May 1956 April 1956 March May Previous| Year 
1/ a7 1956 1955 month ago 
WOU cass snoxsiasidacstnneesieaeeeu 50,999 50,803 50,499 49,494 +196 | +1,505 
Er ircnicrinimnmmmaiaiiabarsan 79h 789 783 76k + 5 |+ 30 
Metal! Minidisc wuscuwwcwsewesieseweentels 108.8 108 .8 107.3 101.3 0 + 7.5 
Bituminous—coal..cccoccccccccccvecccsccese 22h .0 222.4 223 6k 214.9 + 1.6]+ 9.1 
Nonmetallic mining and quarrying.......-. 113.9 111.4 107.3 107.5 + 2.5 ]+ 6.4 
CONTRACT CONSTRUCTION. .....0csee-eeeeeeeees 3,030 2,847 2,669 2,790 4183 |+ 2ho 
MANUF ROTORING. 0 once ccccvcncdcssevebicersoes 16,641 16,759 16,764 16, 337 -118 |+ 304 
SORA CONOR. 650 ko cis ceieeseerndaciveses 9,706 9,783 9,730 9,496 - 77 210 
Ordnance and acceSSOrieS...ccecececseeces 129.3 129.5 129.7 140.5 a? "Sse 2 
Lumber and wood products (except 
PENSAR) ova soe woo kes 656 60Gb seep onto eee 721.8 704 .3 686.1 ThO.5 +7 5 = ABT 
Furniture and fixtures....cccosccccccccccs 369.1 373.8 377.5 356.5 - 4.7 ]+ 12.6 
Stone, clay, and glass products.......e.- 571.4 570.4 563.8 546.4 + 1.0]+ 25.0 
Primary metal industries....sscsccccscecs 1,331.5 1,349.1 1,342.5 15 279.1 ~ 17.6]/+ 52.4 
Fabricated metal products (except 
ordnance, machinery, and transportation 
MME csi ccciceksetentins niadeaeae 1,102.8 1,121.0 1,117.0 1,105.7 ©-1B2t- 29 
Machinery (except electrical).....sseeeee Rolecet 1,734.0 Ly Pavel: 15595<3 =~ ss + 227.4 
Electrical machinery. s.20<s00s<ces<cosess 1,193.9 1,194.5 151622 1,103.0 - ‘ie So 
Transportation equipment....ccecccccevees 1,739.6 1,783.2 1,805.6 1,841.25 - 43.6]}- 101.9 
Instruments and related products......... 336.1 335s 334.2 311.3 + .9]+ 24,8 
Miscellaneous manufacturing industries... 487.5 488.2 491.0 475.9 = 27k 26 
eT Pern re Tre 6,935 6,976 7,034 6,841 -hl [+ & 
Pood and kindred productsS....seseeeeeeees 1,491.0 1,473.3 1,468.1 1,477.9 + 17.7)+ 13.1 
Tobacco manufactures...ccccccccccccsccecs 87.4 87.9 90.1 89.0 . irae 1.6 
Textile-mill products...sscsccccsccceccce 1,051.8 1,061.3 1,071.5 1,058.5 a, 6.7 
Apparel and other finished textile 
DYGGUCUBs . 00's osc 5.019 41n's osinws'n eee 60's bons DAS iy (oe 1,200.6 1,248.4 L251 s ='25.2 
Paper and allied products.....ssscccceeee "563.6 563.3 "559.6 od ty r ahi 2 os 
Printing, publishing, and allied 
SNORNDS 650 sscsccke eset ih eneeierenets 845.5 847.0 844.2 812.7 « eh. Mee 
Chemicals and allied products........eee0- 829.1 839.4 836.0 809.8 - 10.3 |/+ 19.3 
Products of petroleum and coal........ee. 251.5 252.3 251.5 252.1 a ns .6 
Rubber Progmetes ccs oe sss css sieeu ese Risers 274.3 278.7 280.1 271.0 - AY I+ 3.3 
Leather and leather products......ssseeee 365.1 371.8 384.7 370. « 69 t- 5.2 
TRANSPORTATION AND PUBLIC UTILITIES........ 4,140 4,120 4,106 3,998 + 20 + 142 
CII. ios cdaceksebiessse wee 2,754 2,737 2,729 2,699 +17 + 55 
COMMUNICATION. cnccccccccccccccvcccccccccce TO 796 791 717 + 1 A 80 
OTHER PUBLIC UTILITIES... .cecccceveccccces 589 587 586 582 aa in 7 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE.........ceceeees 10,951 10,922 10,931 10, 604 + 29 + 347 
Se ee To ear ee 2,919 2,921 2. 926 
Seid NE ccucaervevcssiixensnanaand 8,032 8,001 on mp ; : ei 
General merchandise stores....sseccseseces 1,392.4 1,368.3 1,384.1 1,357 5 re Fe “4 
Food and Liguot StOresé <66 skies ccddccack vs 1,562.6 1,553.9 1,552.6 1,474.7 /_ eae ig 
Automotive and accessories dealers....... 799.5 803.9 ”B06.2 "192.3 * 4g + 87.9 
Apparel and accessories stores........e6. 574.7 575.1 589.5 386.5 : . . B - 
Other eetall? GeNdO so. iii 5 cs hee ses eeees 3,702.9 3,699.9 3,672.7 3,591.0 i" 3.0 + 111.9 
FINANCE, INSURANCE, AND REAL ESTATE........ 2,29 2,279 2,265 2,195 + 16 + 100 
SERVICE AND MISCELLANEOUS...........cceeees 6,037 5,978 5,859 5,888 + 59 + kg 
BOVERI bocce nck ccc ccb eed sees eee ccedecent 7,111 7,109 7,122 6 918 --* 
FEDERAL SS Sle olissce cbciosne seu cee coon 2,175 2,168 2,162 2,159 ae | y = 
SEO SION, «as cccnce se diveavetvese h., 936 4, bd 960 4-759 ae as 
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Table 2. Production workers in manufacturing, by major industry group 
(In thousands) 
Current a May 1956 
Major industry group net change fron: 
May 1956 April 1956 March May Previous Year 
1/ 1/ 1956 1955 month ago 
IN i siicians dnvinadenncnnsdounnens 12,985 13,113 13,125 12,873 -128 +112 
Cn a er er eee 7,586 7,671 7,621 7,520 - 85 + 66 
Ordnance and accessSoriesS...escccccccccces 84.4 84.3 83.7 5.4 a - 11.0 
Lumber and wood products (except 
Gas TIUUR ONE oo ids 3 aod tiocaceanees eaeieats 653.8 635.8 618.5 674.0 + 18.0 - 20.2 
Furniture and fixtures...cccccecccccccces 310.1 314.6 318.3 300.0 - 4.5 + 10.1 
Stone, clay, and glass products.....esseee 477.9 477.7 472.2 459.1 ne - + 18.8 
Primary metal industries....sceccceccsees 1,121.4 1,139.3 1,130.3 1,082.5 - 17.9 + 38.9 
Fabricated metal products (except 
ordnance, machinery, and transportation 
Snpipesn \ecscosreiedes euwePacuwencdie 876.3 894.8 893.0 891.8 - 18.5 - 15.5 
Machinery (except electrical)....sececees 1,279.7 1,293.8 1,281.0 1,185.0 - 14.1 + 94.7 
Electrical machinery.....sccccececccececs 873.3 875.8 841.5 803.0 || - 2.5 | + 70.3 
Transportation equipment....secccccccsecs 1,285.1 1,329.0 1,353.7 1,425.7 - 43.9 -140.6 
Instruments and related products.......e. 231.3 231.6 230.9 214.8 - “ + 16.5 
Miscellaneous manufacturing industries... 392.6 394.2 397.7 388.9 a. 226 + 3.7 
MONSURABLE COORDS... cc cccccccscvccccosbses 91399 5,442 5,504 5,353 - 43 + 46 
Food and kindred products....csccccccceees 1,035.6 2,021.5 1,020.7 1,040.2 + 14.1 wb 
ToObaeOd! NanWAClULress o6.0s06 cee ccasesew ens 78.9 79.3 81.6 80.7 1 Pe 
ee a ee eT 962.6 971.€ 960.5 566.2 - 9.0 ve 
Apparel and other finished textile 
DUGKUOU Seo ck ce weeRsads arene ceet eaedes 1,045.0 1,069.6 1,116.1 1,031.1 - 24.6 + 13.9 
Paper and allied products..csccccccccccce 459.6 459.6 457.1 4h5,2 re) + 14h 
Printing, publishing, and allied 
SABE OLERE £6 ack dolante cs xchacieerecaelend 546.4 546.8 544.8 521.6 or’, + 24.8 
Chemicals and allied products....ccseseeee 558.8 569.6 566.1 549.0 - 10.8 + 9.8 
Products of petroleum and coal.......e.e- 171.8 172.7 171.8 175.4 - .9 - 36 
RUGROY PHOdUCL Ses oct csc cic caitnncinecowcnes 215.1 219.1 220.8 213.8 = h.o a 
Leather and leather products... ..eccceeees 325.4 331.9 344.1 330.0 - 6.5 2 kG 
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Table 3. Hours and gross earnings of production workers in manufacturing, 


by major industry group 





Average weekly 


Average weekly 


Average hourly 






































earnings hours earnings 

Major industry group 1956 1955 1956 1955 1956 1955 

Ma. April Ma April Ma. April 
iy PY May rv “, my v/ et my 
| eee $78.40 | $78.99 | $76.30 | 40.0 40.3 40.8 | $1.96 | $1.96 | $1.87 
PORE IE, 5 vk niiesececvcives 84.45 85.49 82.78 40.6 41.1 41.6 2.08 2.08 1.99 
Ordnance and accessories......| 90.49 90.07 82.82 41.7 41.7 40.8 re J 2.16 2.03 

Lumber and wood products 

(except furniture).....scceee 70.80 69.48 68.47 40.0 39.7 41.0 Lett 1.75 1.67 
Furniture and fixtures........ 66.47 66.90 64.71 39.8 40.3 40.7 1.67 1.66 1.59 
Stone, clay, and glass 

MEE a seccevonsvenanioen 79.93 | 79-32 | 76.91 | 41.2 41.1 41.8 1.94 1.93 1.84 
Primary metal industries...... 95.71 96.00 91.10 40.9 41.2 41.6 2.34 2.33 2.19 
Fabricated metal products 

(except ordnance, machinery, 

and transportation equip- 

Lh Oe ek ere ee 83.03 83.84 81.73 40.7 41.1 hi 7 2.04 2.04 1.96 
Machinery (except electrical).| 91.12 92.65 87.15 41.8 42.5 42.1 2.18 2.18 2.07 
Electrical machinery.......... 80.38 80.56 76.30 40.8 1S Ws 40.8 1.97 1.96 1.87 
Transportation equipment...... 88.59 91.53 94.57 39.2 40.5 42.6 2.26 2.26 2.22 
Instruments and related 

BROUNCEEsss:s6-45 4009s oe eee 81.38 81.58 75.92 Ta Fee 41.2 40.6 1.98 1.98 1.87 
Miscellaneous manufacturing 
ODN ss acckasncexe cred 70.12 70.47 66.83 40.3 40.5 40.5 1.74 1.74 1.6 
MONDURABLE GOODS... 00.8 cccsees 70.38 70.17 67.32 39.1 39.2 39.6 1.80 1.79 1.70 
Food and kindred products..... 7514 74.37 Tie5L 40.4 40.2 43.42. 1.86 1.85 py 
Tobacco manufactures...esceeee 56.32 56.32 54.32 37.8 37.8 38.8 1.49 1.49 1.40 
Textile-mill products......... 56.02 56.20 5h 51 38. 39.3 39.5 1.44 1.43 1.38 
Apparel and other finished 
textile productsS....cccccceee 51.19 DL <2> 48,28 35.8 36.3 36.3 1.43 1.42 1.33 
Paper and allied products..... 80.75 80.70 TT 65 42.5 42.7 42.9 1.9 1.89 1.81 
Printing, publishing, and 

Slited. industries... ..%s%<s%0s 93-75 93.12 90.95 38.9 38.8 38.7 2.41 2.40 2.35 
Chemicals and allied products. 86.11 85.49 81.36 41.2 41.3 41.3 2.09 2.07 1.97 
Products of petroleum and 

MIBLts ctcnneineeawnbesesansed 102.16 | 104.65 97.79 40.7 41,2 414 2.51 2.54 2.36 
Rubber products. ..cccccccccces 86.65 86.22 87.99 40.3 40.1 42,1 2.15 2.15 2.09 
Leather and leather products.. 55 05 54.90 51.75 36.7 36.6 36.7 1.50 1.50 1.41 
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Table 4. Index of 





employees in nonagricultural establishments, 
by industry division 






































(1947~49=100 ) 

May 1956 April 1956 March February January 
Industry division 1/ 1/ 1956 1956 1956 
TOMAS. 0‘. ote weea uduciavawideewues 116.6 116.1 115.4 114.9 115.0 
Oe a yee eae Renee TE 83.8 83.2 82.6 82.3 82.0 
Contract construction. .cccccccsccccece 143.9 135.2 126.8 122.9 122.9 
WanslaGturiutsvics cues ceccadecessececas HS 112.3 112.3 112.7 112.8 

Transportation and public 

UELLIt les. cccccccccvcccscccssccecoses 101.7 101.2 100.9 100.3 100.3 
Wholesale and retail trade........ geraie 116.4 116.1 116.2 115.0 116.1 
Finance, insurance, and real estate... 133.0 132.0 131.2 130.4 129.7 
Service and miscellaneous...... skater che‘ d 123.4 122.2 119.7 118.9 118.6 
COM 6 cos eh aeitases Hledewiten 125.6 125.6 125.8 125.2 12h .3 

il Preliminary. 
Table 5. Index of production workers in manufacturing, 
by major industry group, 
(1947-49100) 
May 1956 April 1956 March February January 
M indust 
ajor industry group u/ v/ 1956 1956 1956 
MANE AG TUR UNG a oii cited cs cictsintinccewes aemees 105.0 106.0 106.1 106.8 107.2 
eS ee ee ee 113.7 114.9 114.2 115.3 116.1 
Ordnance and accessories....sssceeseees 370.6 370.6 370.6 379.4 383.8 
Lumber and wood products (except 

Hur aiture yc seceeves dosecewdecowlecas 88 .6 86.2 83.9 86.0 86.0 
Furniture and fixtures........+0. eanken 105.0 106.7 107.7 109.0 109.0 
Stone, clay, and glass products....... 109.9 109.9 108 .5 107.1 107 .6 
Primary metal industries....cccccceees 108.9 110.7 109.8 110.6 110.8 
Fabricated metal products (except 

ordnance, machinery, and trans— 

Hortvatlon equipment ec oc hececececces 112.5 114.9 114.6 115.4 117.2 
Machinery (except eltctrical)......... 112.6 113.8 112.7 112.0 110.9 
Blectrical machineryes.séccSeeesceuee 136.3 136.8 131.5 132.6 133.4 
Transportation equipment......eeeee- “e 125.7 130.0 132.4 136.1 141.7 
Instruments and related products...... y 119-1 119.6 119.1 119.1 118.6 
Miscellaneous manufacturing industries . 103.4 103.7 104.7 105.3 103.2 

Perr ae 94.8 95.6 96.6 96.9 96.7 
Food and kindred products....ecesece = 87.5 86.3 86.3 85.6 86.3 
Tobacco manufactures.....sececcccecces The 74.8 TT.6 85.2 89.9 
Textile-mill products....ssseessseeees 78.8 79.5 80.3 80.9 81.1 
Apparel and other finished textile 

PLOMUCUSs.< scicce dete ShoseeeSesetenaaes 100.4 102.8 107.2 108.6 106.1 
Paper and allied products... esceseees 114.8 114.8 124.2 113.8 114.3 
Printing, publishing, and allied 

SEQUBCEIOR cere ctaes ou dese cusses saee 113.6 113.8 113.4 112.3 111.9 
Chemicals and allied products......... 109.5 111.7 110.9 109.3 108.9 
Products of petroleum and coal........ 92 «5 93.0 92.5 91.4 91.9 
Buvber nrodueteu:. «tise cstedadecsed a 105.6 107.5 108.5 110.5 112.9 
Leather and leather products.......... 89.9 91.8 95-1 96.8 95.4 
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Seasonally Adjusted Data 





Table 6. Employees in nonagricultural establishments, 


by industry division, seasonally adjusted 















































Index Number 
(1947-49=100 ) (In thousands) 
Industry division 
May April March May May April March May 
1956 1/ | 1956 1/ 1956 1955 1956 1/ | 1956 1/ 1956 1955 
PNA 65h neSods bade bos eanckbaseeeeus 117.2 117.2 116.7 113.7 51,256 | 51,281 | 51,057 49,748 

NIMEHEs coun hese ueesesawebiaaseeness 84.6 84.1 82.6 81.4 802 797 783 772 
Contract construction. .ccccccccccccee 144.7 142.4 140.9 133-2 3,945 2,997 2,966 2,804 
MANIC ACRUPIE 6450s ass oss soe esee~e se 112.8 113.2 112.6 210.9 16,834 | 16,906 | 16,804 16,527 

Transportation and public utilities.. 101.8 101.4 101.4 98.3 4,143 4,187 4,127 4,001 

Wholesale and retail trade........e2.| 117-7 118.1 117.2 114.0 11,076 | 11,115 | 11,027 10,726 
Finance, insurance, and real estate.. 133-0 132.0 131.9 127.2 2,295 2,279 2,276 2,195 

Service and miscellaneous........-+0. 122.2 122.2 122.2 119.2 5,977 5,978 51979 5,830 

GOVOPnMent. occ. cococccccsercvcesosece 125.2 125.1 125.4 121.8 7,084 7,082 7,095 6,893 
// Preliminary. 

Table 7. Production workers in manufacturing, 

by major industry group, seasonally adjusted 

Index Number 
(1947-49=100 ) (In thousands) 
Major industry group 
May April March May May April March May 
1956 1/ | 1956 1/ 1956 1955 1956 1/ | 1956 1/ 1956 1955 
MANUFACTURING. .......cccccccccccccccee| 106.5 107.2 106.4 105.6 13,170 | 13,254 | 13,158 13,056 
DURABLE GOODS... ccccccccccccccee 113-9 115.0 113.8 113.0 7,605 7,674 7,594 7,540 
Ordnance and accessories....cceccccees| 370-6 370.6 370.6 419.1 84 84 84 95 
Lumber and wood products (except 

ee SS ee 88.2 88.3 86.4 90.9 651 652 638 671 
Purniture and fixtures.....ecscceseces| 107-7 107.3 106.7 104.3 318 317 315 308 
Stone, clay, and glass products....... 109-9 109-9 109.0 105.5 478 478 474 459 
Primary metal industries.......sseeees 109.5 110.7 109.2 105-7 1,127 1,139 1,124 1,088 
Fabricated metal products (except 

ordnance, machinery, and transpor- 

SOSA BQUIDNENE Divo ciendccccsccciecsccn | 23950 114.9 113.5 115.0 880 895 884 896 
Machinery (except electrical)......... 111.4 112.1 111.0 103.2 1,267 1,275 1, 262 1,173 
Electrical machinery.....ccescccccseee| 137-7 136.8 130.2 126.7 882 876 834 811 
Transportation equipment..cccccccecees 125.7 130.0 132.4 139-4 1, 285 1,329 1,354 1,426 
Instruments and related products......| 119.6 119.1 118.0 111.3 232 231 229 216 
Miscellaneous manufacturing ‘ 

Andustries. ccoccccccccccccccsccecccces 105.5 104.7 104.2 104.5 401 398 396 397 

WONDURABLE GOODS.............22-| 97+7 98.0 97-7 96.9 5,565 | 5,580 | 5,564 5,516 
Food and kindred products.....csccsseee 93-4 94-1 95-5 93-7 1,106 1,114 1,130 1,109 
Tobacco manufactures....cccccccsccceces 86.1 86.1 87.1 89.0 91 g1 92 94 
Textile-mill products....cccccccccccce 79-2 79-5 79+5 79-5 968 972 971 971 
Apparel and other finished textile 

Ea. cicvcscevedonencsesccseviedss MS 104.9 103.5 104.2 1,100 1,092 1,078 1,085 
Paper and allied products.......ssee02| 116.1 116.1 114.6 112.2 465 465 459 449 
Printing, publishing, and allied 

industPles.ccccocccccccs coccccccccses| 114-2 114.4 113-4 109.2 549 550 545 525 
Chemicals and allied products.........| 110-1 110.5 109.3 108.2 562 564 558 552 
Products of petroleum and coal........ 91.9 94-1 93-5 93-5 171 175 174 174 
RUDHOT SHOMNBENs o cecdsccccccsccedvsdes| 206.12 109.0 108.5 105.6 216 222 221 215 
Leather and leather products........+-| 93+2 92.6 92.9 94.6 337 335 336 342 
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Employees in nonagricultural establishments, by industry division 




















Transpor— Finance, Service 
Contract Manufac- |tation and Wholesale insurance, and Govern— 
Year and month TOTAL Mining con— turing public and retail and real miscel- ont 
struction utilities trade estate laneous 
(Number: In thousands) 

1954 : average...) 48,431 TTT 2,593 15,995 4,009 10,520 2,122 5,664 6,751 
January....| 48,117 821 2,280 16,380 4,055 10,407 2,051 5,466 6,657 
February...| 47,891 810 2,266 16,265 4,015 10,295 2,063 5,473 6,684 
March..eccece 47, 866 794 2, 340 16,170 3, 966 10, 289 2,077 5,509 6, Tal 
April..see. 48,132 778 2, 483 15,948 3,994 10,480 2,098 5,626 6,725 
i 60 <sen 48,024 768 2,590 15,781 3,992 10,363 2,108 5,686 6,736 
ttiessi 48, 335 719 2,703 15,839 4,017 10,406 2,134 5,742 6,716 
ee 48 ,022 TT0 2,772 15,587 4,028 10,374 2,159 5,781 6,551 
August..... 48,292 T12 2,828 15,828 4,015 10,349 2,161 5,776 6,563 
September..| 48,724 755 2,806 15,983 4,016 10,482 2,154 5,782 6,746 
Octobder....| 48,846 755 2,765 16,016 4,003 10,588 2,150 5,740 6,829 
November...| 49,090 761 2,710 16,066 3,989 10,793 2,149 5,705 6,917 
December...| 49,781 761 2,550 16,055 4,004 11,412 2,154 5,679 7,166 

1955 : average....| 49,950 TT0 2,780 16,557 4,056 10,803 2,215 5,854 6,915 
January....| 48,068 752 2,362 15,932 3,932 10,475 2,144 5,636 6,835 
February... 48,077 750 2,317 16,064 3; 937 10,371 2,155 5,653 6,830 
March...... 569 758 2,433 16, 203 964 10,474 2,174 5,7 6,859 
— ee 49,073 759 2,614 16,257 3,937 10,619 2,185 5,821 6,881 
re 49, koh 764 2,790 16,337 3,998 10,604 2,195 5,888 6,918 
MRD. veces 50,165 783 » 928 16,577 4,083 10,715 2,231 5,937 6,911 
PAF. ovuced 50,074 7712 3,032 16,477 4,113 10,707 2,263 5,988 6,722 
August..... 48h 719 ,088 16,820 4,136 10,713 2,265 5,996 6,687 
September..| 50,992 78h 3,094 16,919 4,148 10,902 2,248 5,971 6,926 
October....| 51,125 778 3,031 17,006 4,121 10,990 2,2h1 5,915 7,043 
November...| 51,262 783 2,921 17,052 4,139 11,213 2,238 5,883 7,033 
December...|_ 51,996 783 2,756 17,027 4161 13,849 2,243 5,853 2. 

(Index: 1947-49 = 100) 

1954 : Average.... 110.7 82.0 = a 107.1 96.5 111.8 122.9 115.8 119.3 
January.... 110.0 86.6 i 3 109.7 99.6 110.6 118.8 233.7 117.6 
February... . 109.5 85.4 108.6 108.9 98.6 109.4 119.5 111.9 118.1 
March...... 109.4 83.8 111.2 108.3 97.4 109.4 120.3 112.6 118.7 
ee ee 110.0 82.1 118.0 106.8 98.1 111. 121.6 115.0 118.8 
MAY. cccccee 109.8 81.0 123.0 105.7 98.1 110.1 122.1 116.2 119.0 
JUNE. cccece 110.5 82.2 128.4 106.1 98.7 110.6 123.6 117.3 118.7 
a ee 109.8 81.2 131.7 104.4 98.9 110.3 125.1 118.1 115.7 
August eeeee 110.4 81.4 134.3 106.0 98.6 110.0 125.2 118.0 116.0 
September... 111.4 79.6 133.3 107.1 98.6 111.4 124.8 118.2 119.2 
October.... 111.7 79.6 131.4 107.3 98.3 112.5 124.6 117.3 120.7 
November... 112.2 80.3 128.7 107.6 98.0 114.7 124.5 116.6 122.2 
December... 113.8 80.3 121.1 107.5 98.4 121.3 124.8 116.1 126.6 

1955 : average.... 114.2 81.2 132.1 110.9 99.6 114.8 128.3 119.6 122.2 
January.... 109.9 79-3 112.2 106.7 96.6 111.3 124.2 115.2 120.8 
February... 109.9 791 110.1 107.6 96.7 110.2 124.9 115.5 120.7 
March...... 111.0 80.0 115.6 108.5 97.4 111.3 126.0 116.6 121.1 
ee 112.2 80.1 124.2 108.9 96.7 112.9 126.6 119.0 121.6 
i iaseee 113.1 80.6 132.5 109.4 98.2 112.7 127.2 120.3 122.2 
eee 114.7 82.6 139.1 111.0 100.3 113.9 129.3 121.3 122.1 
oor ; 114.5 81.4 144.0 110.4 101.0 113.8 131.1 122.4 118.8 
August..... 115.4 82.2 146.7 112.7 101.6 113.9 131.2 122.5 118.1 
September. 116.6 82.7 147.0 113.3 101.9 115.9 130.2 122.0 122.4 
October.... 116.9 82.1 144.0 113.9 101.2 116.8 129.8 120.9 124.4 
November... 117.2 82.6 138.8 114.2 101.7 119.2 129.7 120.2 124.3 
December... 118.9 82.6 130.9 114.0 102.2 125.9 130.0 119.6 129.4 









































All employees and production workers in manufacturing, 


by major industry group 


(In thousands) 












































Manufacturing Durable goods Nondurable goods Ordnance and 
division subdivision subdivision accessories 

Year and month All Production All Production All Production All Production 
employees workers employees workers employees workers employees workers 
1954: average....| 15,995 12,589 9,122 7,184 6,873 5,405 163.3 117.3 
January....| 16,380 12,960 9,536 7,573 6, Sbk 5,387 210.7 160.7 
February...| 16,265 12,860 9,421 7,473 6, Bb 5,387 195-7 148.3 
March...... 16,170 12,766 9,324 7,378 6,846 5,388 180.4 134.2 
pe 15,948 12,547 9,207 7,265 6,741 5,282 169.0 122.7 
IES 15,781 12,393 9,095 7,163 6,686 5,230 158.2 112.8 
MRR as ceus 15,839 12,437 9,068 7,130 6,771 5,307 153.8 108.9 
CS er 15,587 12,179 8,812 6,876 6,775 5,303 150.3 106.0 
August..... 15,828 12,420 8,823 6,890 7,005 5,530 148.3 103.1 
September..| 15,983 12,579 8,891 6,965 7,092 5,614 149.8 104.6 
October....| 16,016 12,615 9,004 7,080 7,012 5,535 148.5 103.1 
November... 16,066 12,659 9,123 7,196 6, 943 5,463 147.3 101.6 
December... | 16,055 12,643 9,143 7,214 6,912 5,429 147.0 101.4 
1955: average....| 16,557 13,053 9,536 7,538 7,021 5,515 139.2 93.8 
January.... RUF 932 12,519 9,113 T,1T7 6,819 5,342 146.3 100.4 
February...| 16,064 12,644 9,219 7,276 6,845 5,368 144.1 98.6 
March...... 16,203 12,770 9,320 7,368 6,883 5,402 bh. 5 98.7 
April...... 16,257 12,809 9,414 7,450 6,843 5,359 141.9 96.2 
a 16,337 12,873 9,496 7,520 6,841 5,353 140.5 95.4 
JUNE. ccccece 16, 577 13,078 9,619 7,622 6,958 5,456 139.6 94.2 
Bs sicexne 16,477 12,942 9,507 7,491 6,970 5,451 139.6 93.5 
August..... 16,820 13,264 9,582 7,554 7,238 5,710 139.7 92.7 
September..| 16,919 13,365 9,640 7,612 7,219 5,753 137.6 91.3 
October....| 17,006 13,440 9,761 7,721 7,2h5 5,719 134.0 88.6 
November... | 17,052 13,487 9,864 7,829 7,188 5,658 133.4 88.7 
December... | 17,027 13,451 9, 886 7,838 7,141 5,613 130.6 87.1 

Food and Tobacco Textile-mill Apparel and other fin- 

kindred products manufactures products ished textile products 
1954: average....| 1,532.8 1,102.3 103.3 94.7 1,069.6 975-9 1,170.0 1,044.0 
January....| 1,449.6 1,028.2 105.6 97.2 1,084.4 989.9 1,190.6 1,063.6 
February...| 1,434.1 1,013.4 98.2 89.8 1,083.0 987.6 1,216.4 1,089.9 
March...... 1,436.9 1,013.8 92.1 84.0 1,076.3 961.8 1,229.6 1,103.4 
April...... 1,441.6 1,016.8 89.9 81.7 1,066.7 972.4 1,158.1 1,032.3 
May. cccceve 1,466.0 1,037.6 90.0 81.6 1,055.1 960.8 1,110.2 986.9 
es 60 c eee 1,521.5 1,086.8 90.6 82.6 1,066.1 973.1 1,112.9 988.8 
MGs cawses 1,597.5 1,154.2 91.7 83.2 1,038.2 945.3 1,104.7 961.5 
August..... 1,681.7 1,241.2 111.6 103.1 1,066.6 973.5 1,177.8 1,051.0 
September..| 1,708.5 1,271.1 121.3 112.0 1,071.3 978.3 1,181.7 1,054.9 
October....| 1,617.2 1,184.2 123.4 113.7 1,073.4 980.5 1,180.2 1,052.2 
November...| 1,543.4 1,114.6 113.4 104.5 1,077.5 963.4 1,183.6 1,055.5 
December...| 1,495.7 1,065.9 111.4 102.0 1,076.7 963.8 1,195.9 1,066.6 
1955: average....| 1,544.7 1,103.3 103.5 95.0 1,075.4 982.3 1,206.6 1,077-3 
January....| 1,436.3 1,011.1 101.4 92.8 1,068.9 976.6 1,191.3 1,061.2 
February... 1,416.2 989.7 98.7 90.0 1,078.4 984.8 1,220.3 1,091.6 
March...... 1,425.4 995.9 92.2 83.8 1,078.7 985.6 1,229.3 1,100.0 
April...... 1,448.0 1,016.1 88.7 80.4 1,075.6 962.8 1,175.0 1,046.2 
May.....-.- 1,477.9 1,040.2 89.0 80.7 1,058.5 966.1 1,157.7 1,031.1 
PEND danse 1,539.3 1,094.9 90.5 82.4 1,067.3 975-1 1,176.2 1,046.5 
Julyeseeees 1,613.4 1,157.8 87.9 80.0 1,046.0 954.0 1,139.5 1,013.4 
August..... 1, 717-2 1,258.7 117.3 109.0 1,079.2 966.1 1,215.3 1,087.0 
September..| 1,706.6 1,254.6 127.3 118.3 1,081.6 988.9 1,230.6 1,100.0 
October....| 1,649.1 1,200.3 126.9 118.1 1,084.7 991.8 1,239.0 1,108.0 
November.../ 1,584.4 1,138.5 113.2 104.3 1,091.6 998.4 1,251.6 1,119.9 
December...| 1,524.5 1,078.7 109.3 100.6 1,092.1 999.7 1,253.1 1,121.6 
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All employees and production workers in manufacturing, 


by major industry group - Continued 

















(In thousands) 

Lumber and wood prod-~ Furniture Paper and Printing, publishing, 

h ucts (except furniture) and fixtures allied products and allied industries 

Year and mont All Production All Production All Production All Production 

employees workers employees workers employees workers employees workers 
1954: average....| 703-0 63667 345.9 291.1 531.3 439.8 802.8 515.5 
January.... 668.5 602.1 350.2 295.3 528.0 439.4 799.9 512.2 
February... 675.0 609.5 348.9 294.1 527.8 438.7 798.9 511.5 
March...... 687.2 621.5 347.5 292.6 527.9 438.2 800.1 513.6 
April eoeveee 692.8 626.5 340.3 285.6 525.9 435.6 798.3 513.2 
i cconat 719.2 652.2 23.7 279.2 526.3 435.6 796-7 511.5 
June....... 738.9 671.9 332.5 277-6 529.8 439.1 799.6 515.6 
JULY. e000. 646.8 580.6 329.8 275.2 52h.5 433.5 7TH4.9 509.9 
August..... 654.6 588.4 345.5 290.9 523.6 439.9 1974 510.9 
:September..| 733.3 667.3 354.1 299.4 537.5 445.2 807.3 520.7 
October.... 753-5 686.5 35761 302.3 537.2 Why 811.8 522.2 
November... 745.1 678.9 357.9 302.7 538.7 Ahh .8 813.6 521.2 
December... 720.7 655.0 353.6 298.2 537.3 4ho.7 815.4 522.9 
1955: Average.... 742.8 675.2 366.3 309.3 549.6 452.2 823.0 528.6 
January..-.| 690.4 624.6 349.8 294.2 533.3 438.2 806.1 515.9 
February... 698.0 631.8 354.7 298.2 533.3 438.5 806.8 516.2 
March....-- 692.3 625.8 357.0 300.4 536.2 440.7 810.8 520.3 
April...... 709.1 642.4 356.1 299.3 538.2 442.7 812.7 521.4 
May..eseees 740.5 674.0 356.5 300.0 541.8 45.2 812.7 521.6 
June...... -| 784.0 716.5 359.7 302.9 549.0 451.8 818.9 526.8 
ee 716.6 709.5 356.8 300.5 548.5 49.7 818.8 523.9 
August..... 788.0 719.9 373.2 315.7 558.3 459.8 822.2 526.5 
September.. 783.5 715.0 380.7 323.0 561.7 463.0 833.2 537-4 
October.... 773-4 704.7 384.2 326.5 564.4 465.2 841.2 542.4 
November...| 75347 684.9 384.5 327.0 565.9 466.3 847.1 546.5 
December... 7T2k.1 654.0 383.0 325.3 564.6 464.5 844.9 . 
Chemicals and Products of petroleum Rubber Leather and 

allied industries and coal products leather products 
1954: Average.... 790.9 531.8 253.4 177-3 248.7 193.4 370.0 330.6 
January. we al 802.2 542.6 253-1 1778 259-7 203.8 371.2 332.0 
February..-| 798.2 539.5 252.2 177.6 256.2 200.5 378.6 338.7 
March...... 801.1 542.0 251.6 176.5 252.5 196.6 377-5 337.8 
eee re 79% «3 537.5 251.9 176.3 2h7 4 191.1 364.4 325.3 
May..sseeee 786.5 529.0 252.8 178.7 248.3 192.8 354.1 315.6 
JUNC. oe eeee 780.6 521.1 255.6 181.3 2h9.8 194.2 364.0 324.3 
July...see- Tiled 517.0 257-1 181.4 220.9 169.4 367.6 327.8 
August..... 7793 519-9 256.2 179.6 224.7 173-1 377-5 337-9 
September.. 788.6 528.9 254.7 177-5 250.3 194.5 370.3 330.7 
October.... 792.5 533.5 252.4 13 33:2 199.7 369.1 29.4 
November... 793-0 532.7 251.9 173. 2 26 200.1 371-5 32.0 
December. oe 792.9 533.7 250.2 172.0 262.2 204.9 374.4 334.9 
1955: Average.... 810.5 546.1 252.6 I73s7 274.0 216.3 381.1 340.4 
January.... 792.1 533.6 249.1 169.2 263.6 206.6 376.8 336.6 
February... 793.9 534.6 248.2 170.4 265.0 207.6 384.4 344.6 
March.....- 807.3 547.3 2h9.9 172.4 267.0 209.7 386.5 346.7 
April eeeece 810.5 550.2 250.9 173.4 266.3 209.0 376.7 336.7 
NR op acsnae 809.8 549.0 252.1 175.4 271.0 213.5 370.3 330.0 
Cbs <5c0as 806.7 543.2 255.0 177-1 273.9 217.0 381.6 341.0 
Miiésecve 806.6 540.8 257-3 178.2 271.2 213.5 380.9 340.1 
August..... 808.7 541.3 257.5 177-5 272.2 214.7 390.3 349.4 
September..| 818.8 550.9 255.6 175.2 278.8 220.6 384.7 343.8 
October.... 822.3 554.6 253.2 172.8 282.0 223.8 382.3 341.5 
November... 823.2 554.5 252.2 171.6 286.9 228.3 371.0 329.5 
December... 825.4 555-9 250.6 171.2 289.9 230.9 386.5 345.6 
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(In thousands) 


All employees and production workers in manufacturing, 


by major industry group - Continued 








Stone, clay, 


Primary metal 


Fabricated metal 


Machinery (except 












































Year and month glass products industries ducts rical) 

All All Production Production 
employees employees workers workers 
1954 . Average.... 515.1 1,181.2 987.2 8h1.4 1,151.5 
January.... 511.0 1,247.5 1,047.5 871.8 1,234.4 
February... 509.9 1,221.8 1,025.8 861.5 1,224.7 
March....e- 511.1 1,205.2 1,008.1 849.6 1,206.9 
April eeeecee 511.2 1,184.2 988.6 838.8 1,192.4 
Wie 6 tires 509.9 1,169.4 972.7 834.5 2 1,171.6 
pee 510.8 1,176.1 919-7 833.7 1,156.8 
July ee 507.6 1,157.8 965.0 r) 813.2 ? k 1,114.4 
August..... 517.9 1,15567 962.9 ‘ 824.6 1 1,099.1 
September... 521.9 1,150.1 960.1 1,035.5 826.6 6 1,102.6 
October.... 522.9 1,153.9 963.2 1; 20 836.4 1,098.8 
. November... 523.9 1,169.6 980.6 1, 8 852.5 1,099.2 
December... 522.1 1,182.2 994.0 i, 9 852.4 1,113.4 
1955 : Average.... 550.0 1,283.1 084.0 1,108.1 892.9 1,178.3 
January.... 516.4 1,191.7 003.1 1,055.7 845.2 1,117.8 
February. ee 521.8 1,212.8 021.2 1,065.7 855.9 1,134.1 
Mare... ese 529.8 1,237.9 O4L. 7 1,083.6 873.6 l, 558.5 1,154.6 
| oe 538.6 1,258.7 062.8 1,094.5 882.5 1,582.2 1,174.8 
MOYs ccccccs 5h6.4 1,279.1 082.5 1,105.7 891.8 1,595.3 1,185.0 
BOs ines 556.7 1,300.1 101.2 1,114.7 899.4 1,608.6 1,192.8 
Mis ccccu's 551.2 1,287.2 k 1,095.9 °7 1,588.5 1,170.7 
August..... ° 1,301.4 4 1,111.1 893.4 1,587.4 1,166.4 
September... 570.7 1,322.7 fe) 1,130.1 911.6 1,580.8 1,162.3 
October. eee 570.8 1,323.3 0 1,140.9 921.9 1,627.7 1,206.0 
November... 569.0 1,336.9 2.5 1,152.1 931.9 1,646.7 1,225.3 
December... 563.5 1,344.1 1 1,148.3 928.1 1,676. 1,249.5 

Elect peo Fo ents and us manufac— 

machinery equipment products turing industries 

1954 : Average.... 1,086.4 1,735-0 225.2 381.9 
January..../ 1,141.0 1,877.8 2ho.6 383.2 
February... 1,120.5 1,838.1 236.4 389.6 
March...... 1,107.1 1,814.6 233.5 385.1 
April eoee- ; 1,088.6 1,790.8 05 376.7 
eee joy: Ses 1,746.6 224.1 371.3 
MER canto 1,053.4 1,729.6 220.1 372.9 
July eeoecccece 1,043.3 1,683.3 215.6 361.3 
August..... 1,057.6 1,636.4 217.4 37761 
September..| 1,073.6 1,576.0 221.5 391.3 
October... 1,086.7 1,639.8 221.2 398.7 
November... 1,099.5 1,723.4 221.9 396.4 
December... 1,097.3 1,763.5 221. 9 380.5 
1955: Average....| 1,125.2 1,822.0 224.5 395.5 
January....| 1,087.6 1,787.1 221.0 367.7 
February. ee 1,089.5 1,812.0 221.4 379.6 
March...c.e. 1,090.6 ie? 22h.0 386.9 
a ae 1,095.3 1,846.3 222.9 366.5 
Sa a 1,103.0 1,841.5 214.8 388.9 
OU sc cecs 1,113.7 1,836.6 22h.7 395.3 
Pills sew 1,104.3 1,814.3 223.2 382.2 
August..... 1,130.3 1,774.6 22h, 5 399.3 
September.. 1,155.4 1,749.8 227.4 412.1 
October....] 1,190.6 1,775.8 229.5 419.6 
November... 1,167.4 1,880.3 229.7 418.1 
December...| 1,172.4 1,911.1 230.9 408.1 
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Seasonally aXe toi DELS 





Employees in nonagricultural establishments, by industry division, 
seasonally adjusted 

















Transpor— Finance, Service 
Contract | J snuface |tation and| Wholesale] insurance, and Govern- 
Year and month TOTAL Mining con- turing public and retail) ang real niscel~- adiah 
struction utilities trade estate laneous 
(Number: In thousands) 

1953 Average....] 49,081 852 2,622 17,238 4.221 10,527 2,038 5538 6,645 
January....| 49,604 876 2,647 17,184 4,226 10,494 2,003 5.472 6,702 
February... 49,706 864 2,669 17,279 4»209 10,504 2,013 5,486 6,682 
March.....- 49+ 795 856 2,653 17,392 4.213 10,494 2,016 5503 6,668 
April......|  49+835 857 2,638 17,462 4,202 10,496 2,019 5,512 6,649 
MAY. .seeeee 49,826 858 2,613 17,471 4230 10,521 2,025 5,516 6,592 
JUNE... se 49.894 854 2.598 17.473 4,238 10,537 2,029 5546 6,619 
July.....e-) 49» 889 853 2,588 17495 4+ 249 10,539 2,039 5538 6,588 
August..... 49,842 847 2,596 17,363 4» 245 10.539 2,050 5 +538 6,664 
September... 49,695 848 2,612 17,217 41235 10,514 2,055 5,568 6,646 
October....| 49+ 536 840 2,632 17,067 41235 10,552 2,066 5585 6,659 
November...|  49+344 839 2,623 16,828 4,198 10,564 2,060 51598 6,634 
December...| 49+ 156 834 2,626 16,658 4+ 155 10,550 2,068 5,621 6,644 

we eee Sey | S| See eee a ee ee 

siete 49405 153: , , , , ’ , 
ani 48,714 814 2,583 16,318 4,063 10,567 2,084 5,613 6,672 
March......| 48-506 794 2,600 16,207 3986 10,535 2,087 5.621 6,676 
April...... 48,407 786 2,614 16,094 4,001 10,508 2,098 5,626 6,680 
May........) 48,271 776 2,603 15,964 3+995 10,482 2,108 5 +530 6,713 
Mb. 06007 48,274 775 2,599 15,908 4,001 10,472 2,113 5 +656 6,750 
a | 48140 774 2,591 15,742 34999 10,504 2,117 5,668 6,745 
August..... 48,149 764 2,594 15,693 3,986 10,503 2,129 5,663 6,817 
September..| 48,197 751 2,586 25,739 3,986 10,482 2,154 5,697 6, 802 
October...) 48.348 755 2,584 15,830 3+993 10,521 2,161 5.711 6.793 
November..., 48,600 757 2,618 15,963 3+979 10,543 2,160 5+ 734 6,846 
December...| 48, 756 757 2,615 16,004 3.980 10,614 2, 165 54765 6, 856 
(Index: 1947-49 = 100) 

1953 : Average.... 113.6 89.9 124-6 115.5 103-7 111.9 118.1 113-2 117-4 
January.... 113-4 92-4 125.7 115.1 103.8 111.5 116.0 111.8 118.4 
February... 113-6 91.1 126.8 115.7 103+4 111.6 116.6 1222 118.1 
March...... 113.8 90-3 126.0 116.5 103-5 111.5 116.8 112.5 117.8 
April...... 113-9 90.4 125.3 117.0 103.2 111.6 117.0 112.7 117.5 
MAY. ceccsee 113.9 90.5 124-1 117.0 103-9 111.8 117.3 112.7 116.5 
JUNG. 600006 114.1 go.1 123-4 117.0 104.1 112.0 117.6 113-3 116.9 
July..... o- 114-1 go.0 122-9 1292 104-4 112.0 118.1 113.2 116.4 
August..... 113-9 89.3 123-3 116.3 104-3 112.0 118.8 113.2 117.7 
September... 113-6 89-5 124-1 115-3 104-0 111.7 119.1 113.8 117.4 
October.... 113-5 88.6 125-0 114-3 104-0 112.1 119.7 114.1 117.6 
November... 112.8 88.5 124-6 112.7 103-1 112.3 119.4 113-8 117.2 
December... 112.4 88.0 124-8 111.6 102.1 112.1 119.8 114-9 117-4 

1954 : average.... 110.7 82.0 123.2 107.4 98.5 2111.8 122.9 115.8 119-3 
January.... 111.7 86.6 120.3 110.4 101.2 112.3 120.0 114.6 117.8 
February... 111.4 85.9 122-7 109-3 99-8 112.3 120.7 114-7 117-9 
March...... 110.9 83.8 123-5 108.6 97-9 112.0 120.9 114.9 118.0 
April...... 110.7 82.9 124-2 107.8 98.3 2111.97 121.6 115.0 118.0 
MOPS csses aa 110.4 81.9 123-7 106.9 98.1 12deg 122.1 115.1 118.6 
SenOs sc cKa F 110.4 81.8 123-5 106.6 98.3 111.3 122.4 115.6 119-3 
Militcckead 110.1 81.6 123-1 105.4 98.2 111.6 122.7 115.8 | 119.2 
August..... 110.1 80.6 123.2 105.1 97-9 111.6 123-3 115.7 120-4 
September... 110.2 79-2 122.9 105-4 97°9 111.4 124.8 116.4 120.2 
Ooteber.... 110.5 79-6 122.8 106.0 98.1 111.8 125.2 116.7 120.0 
Novenber... 111.1 79°9 124-4 106.9 97-7 112.1 125-1 117.2 121.0 
December.. 2111.5 79-9 124.2 107.2 97.8 112.8 125.4 117.8 121.1 
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Seasonally Adjusted Data 





Employees in nonagricultural establishments, by industry division, 
seasonally adjusted 





















‘italia eas Transpor— anit Finance, Service 
a. 
Year and month TOTAL | Mining |  con- ro gprs, and retail pp anit ata 
struction utilities trade estate laneous 
(Number: In thousands) 

1955 : Average.... 49+950 770 2,780 16,557 4,056 10, 803 2,215 5,854 6,915 
January.... 48,820 752 2,624 16,029 3,992 10,631 2,166 5,781 6,845 
February... 48,906 750 2,618 16,117 3,984 10,645 2,197 5,798 6,817 
March...... 49225 758 2,703 16,240 3,984 10,701 2,185 5,820 6,834 
April..cece 49»403 767 2,752 16,407 3.944 10,671 2, 185 5,821 6,856 
WES. <sccwee 49.748 772 2,804 16,527 4,001 10,726 2,195 5,830 6,893 
JUNE. 22 ecee 50,073 779 2,815 16,649 4,066 10,784 2,209 5,849 6,922 
July. ccccce 50,193 776 2,834 16,648 4,082 10,841 2,219 5,871 6,922 
August..... 50,315 771 2,833 16,677 4,105 10,873 2,232 5,878 6,946 
September... 50,448 780 2,852 16,683 4,117 10,902 2,248 5,883 6983 
October.... 50,594 778 2,833 16,810 4,110 10,921 2,252 5, 886 7,004 
November... 50,745 779 2,822 16,941 4,128 10,953 2,249 5.913 6,960 
December... 50,948 779 2,827 16,975 4,136 11,020 2,254 5,942 7,015 

1956 : Average.... 

January.... 51,080 777 2,876 16,944 4+145 11,083 2,261 5,952 7.042 
February... 51,127 780 2,924 16,879 4.131 11,105 2,273 5,967 7.068 
March...... 
April.....- 
May. .ccccee 
JUNE. ee eeee 
July..-scese 
August..... 
September.. 
October.... 
November... 
December... 
(Index: 1947-49 = 100) 

1955 : Average... 114.2 81.2 132-1 110.9 99-6 114.8 128.3 119.6 122.2 
Saeate.. 111-6 | 979-3 124-7 107-4 98.1 113.0 195-5 118.1 2669 
lll 111.8 79.1 124-4 108.0 97-9 113-1 126.1 118.5 120.4 
yo hai 112.5 80.0 128.4 108.8 97-9 113-7 126.6 118.9 120.7 
> gual 112.9 80.9 130-7 109-9 96.9 113-4 126.6 119.0 121.1 
poral 113-7 81.4 133-2 110.7 98.3 114-0 127.2 119.2 121.8 

seceres 114-5 82.2 133-7 111.5 99-9 114.6 128.0 119-5 122-3 

pi ios 114-7 81.9 134-6 111.5 100.3 115-2 128.6 120.0 122-3 
aun. 115.0 81.3 134-6 111.7 100.8 115.6 129-3 120.1 122-7 
aati, 115-3 82.3 135-5 111.7 101.1 115.9 130.2 120.2 123-4 
poss dag 115-7 82.1 134-6 112.6 101-0 116.1 130.5 120.3 123-7 
es re 116.0 2.2 134-1 113-5 101.4 116.4 130.3 120.8 123-0 
aos 116.5 82.2 134-3 113-7 101.6 117.1 130.6 121-4 123-9 

1956: Average.... 

January.... 116.8 82.0 136.6 113-5 101.8 117.8 131.0 121.6 124-4 
6 mein 116-9 82.3 138.9 113.1 101.5 118.0 131-7 121.9 124-9 
arch...... ° 


April...... 
MAy.cceeeee 
JUNE. eons 
July.ceeees 
August..... 
September... 
October.... 
November... 





December... 
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Seasonally Adjusted Data 


Production workers in manufacturing, by major industry group, 


(Index 1947-49 = 100: 


seasonally adjusted 


Number in thousands) 

















Manufacturing Durable goods Nondurable goods Ordnance and 
Year and month division subdivision subdivision accessories 

Index Number Index Number Index Number Index Number 

1953 ; Average.... 111.8 13,833 122.1 8,148 99-8 5,685 194-1 180 
January.... 112.1 13,871 122.1 8, 146 100.5 5,725 727-9 165 
February... 112.7 13,945 123-1 8, 218 100.6 5,727 154-4 171 
March.....- 113-4 14,031 124-5 8,306 100.5 5,725 194-1 180 
April..... 113.8 14,081 125.0 8,341 100.8 5,740 807.3 183 
Mavic sssine Ya 113.8 14,071 124.7 8,324 100.9 5.747 829.4 188 
TUNE... 000 oe 113.6 14,046 124-4 8,305 100.8 5,741 833.8 189 
July. cceces 113-6 14,045 124-4 8,301 100.9 5.744 847-0 192 
August...%. 112.5 13,916 123-0 8,211 100.2 5,705 820.6 186 
September.. 111.4 23,780 121.6 8,114 99-5 5,666 811.8 184 
October... 110.2 13,629 120.0 8,009 98.7 5,620 798.5 181 
November... 108.2 13,384 117.2 7,819 97°7 5,565 767.6 174 
December... 106.9 13,220 115.6 7,912 96.7 5,508 745-6 169 
1954 : Average.... 101.8 12,589 107-6 7,184 94-9 5,405 516.2 117 
January.... 105-5 13,051 113-7 7,589 95-9 5,462 710.3 161 
February... 104-4 12,910 111.8 7,463 95-6 5.447 652.9 148 
March...... 103-5 12,798 110.2 7,354 95-6 5.444 591-2 134 
April...... 102. 6 12,687 108.9 7,269 95-1 5,418 542-6 123 
MAY. ccccsce 101.6 12,573 107.6 7,181 94°7 5.392 498-5 113 
SGNE ss icses 101.1 12,506 106.7 7,124 94+ 5,382 480.9 109 
Wit icoxnis 99-8 12,341 104-6 6,981 94+1 5» 360 467.6 106 
August..... 99-4 12,296 103-8 6,928 94-3 51368 454-4 103 
September... 99-8 12,343 104-2 6,953 94-6 5390 453.2 105 
October.... iit 12,431 105-5 7+040 94+7 5»391 454+4 103 
November... 201.5 12,555 107-2 7.152 949 51403 450.0 102 
December... 101.8 12,594 107.6 7,180 95-1 51414 445-6 101 

Food and Tobacco Textile-mill Apparel and other fin- 
kindred products manufactures products ished textile products 

1953: Average.... 96.0 1,136 89.9 95 89.2 1,090 105-9 1,103 
January.... 97-0 1,148 ~ 91.8 97 91-4 1,217 106.4 1,108 
February... 97-1 1,149 91.8 97 91.2 1,114 106.4 1,108 
MATCH so<ss< 96.1 2,137 90-9 96 91.2 1,114 106.6 1,110 
ee ee 95+7 1,133 91.8 97 90.8 1,110 107.5 1,119 
Mass cscths 957 1,133 90.9 96 91.0 21,1228 108.4 1,129 
TURD sos 60 95-1 1,126 89-9 95 90.9 1,222 108.5 1,130 
IRILZ chs sa 96.7 1,145 91.8 97 91-2 1,115 107.2 2, 226 
August..... 96.1 1,138 89-9 95 90.0 1,100 105.6 1,100 
September.. 96.3 1,140 88.0 93 89.1 1,089 103-6 1,079 
October.... 95+5 1,130 86.1 g1 87.0 1,063 104-5 1,088 
November... 95+3 1,128 88.0 93 84-4 1,031 103.8 1,081 
December... 94-7 1,121 89-9 95 82.4 1,007 102.7 1,069 
1954 : Average.... 93-1 1,102 89.9 95 79°9 976 100.3 1,044 
January.... 94-6 1,120 89.9 95 80.6 985 207.2 1,053 
February... 94-4 1,117 89.0 94 80.0 978 L62.2 1,053 
March...... 94°5 1,118 89.0 94 19°5 972 102.4 1,066 
April...... 93-7 1,109 89.9 95 79-5 972 101-1 1,053 
oS Ae 93-4 1,106 89-9 95 79.1 966 99-8 1,039 
ee 93-1 1,102 89.9 95 79-6 973 98.9 1,030 
ae 92-9 1,100 89.9 95 79+7 974 98.7 1,028 
August..... 92-7 1,097 88.0 93 80.5 984 98.9 1,030 
September.. 92-4 1,094 88.0 93 80.4 983 99-3 1,034 
October.... 92.0 1,089 89.9 95 80.3 981 99-5 1,036 
November... 92.1 1,090 90-9 96 79-6 973 100.9 1,051 
December... 93-0 1,101 90-9 96 79-3 969 100.9 1,051 
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Seasonally Adjusted Data 






Production workers in manufacturing, by major industry group, 


(Index 1947-49 = 100: 


seasonally adjusted 


Number in thousands) 

















Manufacturing Durable goods Nondurable goods Ordnance and 
Year and month division subdivision subdivision accessories 
Index Number Index Number Index Number Index Number 
1955: Average.... 105.5 13,053 112.9 7,538 96.8 5,515 414-7 94 
January.... 102.0 12,612 107.8 7,196 95.1 5,416 441.2 100 
February... 102.6 12, 692 108.9 7,268 95-2 5,424 436.8 99 
March...eee 103-5 12,802 110.1 7,345 95.8 55457 436.8 99 
April..ccee 104.7 12,948 132.9 7,455 96.5 51493 423-5 96 
Mayecesecee 105.6 13,056 113.0 7,540 96.9 5,516 419.1 95 
JUNC. eeeee 106.3 13,150 114.1 7,614 97-2 5,536 414-7 94 
July..eeees 106.1 13,122 114.0 7,607 96.8 5,515 414-7 94 
August..... 106.2 13,137 113.8 7,593 97-3 5,544 410.3 93 
September.. 106.2 13,132 113.8 7,598 97-2 5,534 401.5 91 
October.... 107.1 13, 250 115.1 7,680 97-8 5,570 392.6 89 
November... 108.2 13,379 116.6 7,781 98.3 5,598 392.6 89 
December... 108.3 13,399 116.9 7,800 98.3 51599 383.8 87 
1956: Average.... 
January.... 108.0 13,356 116.4 7,770 98.1 5,586 383.8 87 
February... 107.2 13, 263 115.1 7,681 98.0 5,582 379-4 86 
March...... 
April...... 
May. ceccsece 
JUNE. eee aee 
JUly.cccces 
August..... 
September.. 
October.... 
November... 
December... 
Food and Tobacco Textile-mill Apparel and other fin- 
kindred products manufactures products ished textile products 
1955: Average.... 93-2 1,103 89.9 95 80.4 982 103-4 1,077 
January.... 93-1 1,102 86.1 91 79+5 972 100.8 1,050 
February... g2.2 1,091 89.0 94 79-8 975 101.3 1,055 
March...ece 92.8 1,099 89.0 94 79-9 976 102.1 1,063 
ADTil.ccccs 93-6 1,108 87.1 g2 80.4 983 102.5 1,067 
Mayeccccces 93-7 1,109 89.0 94 99-5 971 104.2 1,085 
JUNE. wc cece 93-9 1,112 89.0 94 79.8 975 104.8 1,091 
JULY+seeees 93-2 1,103 87.1 g2 80.5 984 101.9 1,061 
August..... 93-8 1,110 93°7 99 81.5 996 102.4 1,066 
September.. 91.7 1,086 92.7 98 81.3 994 103.5 1,078 
October.... 93-1 1,102 92.7 98 81.2 992 104-9 1,092 
November... 94-3 1,116 89.9 95 80.9 988 107.0 1,114 
December... 94-3 1,116 89.9 95 80.6 985 106.1 1,105 
1956: Average.... 
January.... 94-2 1,115 88.0 93 80.7 986 105.1 1,094 
February... 94.8 1,122 89.0 94 80.1 979 105.0 1,093 
March....«- 
MPM vcwces 
M@Yoccccces 
JUNE. ee eeee 
July. ccecee 
August..... 
September.. 
October.... 
November... 
December... 









































Seasonally Adjusted Data 


Production workers in manufacturing, by major industry group, 


seasonally adjusted - Continued 















































(Index 1947-49 = 100: Number in thousands) 
Lumber and wood prod- Furniture Paper and Printing, publishing, 
Year and month [ucts (except furniture) and fixtures allied products and allied industries 
Index Number Index Number Index Number Index Number 
1953 : Average.... 94.6 698 108.4 320 110.3 442 106.7 513 
January.... 97.6 720 109.7 324 108.6 435 105.5 507 
February... 96.6 713 110.0 325 108.8 436 105.9 509 
March...... 96.9 715 111.7 330 109.6 439 105.9 509 
April...... 98.0 723 12237 330 110.1 441 106.3 511 
May. ccccces 96.6 713 12209 330 110.1 ‘441 106.5 512 
JUNE. eee ° 96.1 709 TIL 328 110.6 443 106.5 512 
July..cceee 95-4 704 222.12 328 110.8 444 106.3 511 
August..... 93-9 693 108.7 321 £72.93 446 106.9 514 
September.. 92.7 684 106.7 315 110.8 444 108.2 520 
October.... 92.0 679 104.3 308 vi Ne 446 107.8 518 
November... 90.8 670 102.3 302 110.8 444 107.4 516 
December... 88.2 651 100.9 298 110.3 442 107.1 515 
1954 : Average.... 86.3 637 98.5 291 109.8 440 107.4 516 
January.... 86.3 637 98.5 291 110.1 441 106.5 512 
February... 86.6 639 97-5 288 110.1 441 107.1 515 
March. ...e. 86.9 641 98.2 290 109.8 440 106.9 514 
April... 87.1 643 97.2 287 109.8 440 107.4 516 
I 87.9 649 96.8 286 109.8 440 107.1 515 
June. . se. 87.9 649 97.2 287 109.6 439 107.4 516 
July. ccccee 77.2 570 96.8 286 109.3 438 107.1 515 
August..... 76.6 565 99-9 295 109.3 438 107.4 516 
September.. 87.3 644 100.9 298 109.3 438 108.4 521 
October.... 90.4 667 100.2 296 109.8 440 107.6 517 
November... 90.7 669 100.2 296 110.1 441 107.4 516 
December... 90.5 668 98.9 292 110.1 441 209.1 515 
Chemicals and Products of petroleum Rubber Leather and 
allied industries and coal products leather products 
1953 : Average.... 108.4 553 100.5 187 108.5 221 95-9 347 
January.... 106.6 544 101.6 189 109.0 222 99.0 358 
February... 107.6 549 202.2 188 110.0 224 97.6 353 
March...... 108.4 553 102.1 188 111.0 226 97.6 353 
April. <<... 108.9 556 101.6 189 111.5 227 98.7 357 
MEY. cccccce 109.2 557 100.0 186 121.5 227 97-9 354 
GUNS. 6 s55-5 109.5 559 100.0 186 111.5 227 97-3 352 
JULY. ccccce 109.3 558 100.0 186 1227.0 226 95-7 346 
August..... 109.5 559 100.5 187 109.5 223 94-8 343 
September... 108.6 554 100.0 186 108.0 220 94-3 341 
October.... 107.6 549 99-5 185 104.6 213 93-2 337 
November... 106.8 545 99-5 185 102.4 206 92-9 336 
December... 105.8 540 98.4 183 99-7 203 92.1 333 
1954 : Average.... 104.2 532 95-2 197 94.8 193 91-5 331 
January.... 105.8 540 97.8 182 99-2 202 91.8 332 
February... 105.2 537 97-3 181 98.2 200 91.5 331 
March...... 104.6 534 96.2 179 96.7 197 91.2 330 
April. ..... 104.4 533 95-7 178 95-3 194 90.7 328 
MAY. cccccece 104.2 532 95-7 178 95-3 194 90.4 327 
JUNE... eeee 103-7 529 95-7 178 95-3 194 go.1 326 
JULYeccccce 103-5 528 95-2 177 85.4 174 91.5 331 
August..... 103.5 528 94-6 176 85.9 175 91.5 331 
September.. 103.1 526 94-6 176 95-3 194 91.5 331 
October.... 103.7 529 94-1 175 97-2 198 91.5 331 
November... 103-9 530 94-1 175 96.7 197 92-3 334 
December... 104.0 531 93°5 174 98.7 201 92.6 335 
xX 
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Seasonally late litre De 


Production workers in manufacturing, by major industry group, 


seasonally adjusted - Continued 


(Index 1947-49 = 100: 


Number in thousands) 






































Lumber and wood prod- Furniture Paper and. Printing, publishing, 
Year and month Lucts (except furniture) and fixtures allied products and allied industries 
Index Number Index Number Index Number Index Number 
| 1955 : Average.... 91.5 675 104.6 309 112.8 452 110.1 529 
i January.... 89.6 661 98.2 290 109.8 440 107.4 516 
February... 89.7 662 98.9 292 110.1 441 108.0 519 
March...... 87.4 645 100.6 297 110.6 443 108.2 520 
ABBE cc ves 89.2 658 101.9 301 111.6 447 109.0 524 
E WEES s, 55. ¢' «6:6 90.9 671 104.3 308 112.1 449 109.2 525 
GUNES o'i0-0:8 93-9 693 105.6 312 112.8 452 109.6 527 
July.ceceee 94-3 696 106.3 314 113.6 455 110.1 529 
August..... 93-8 692 108.7 321 114.3 458 110.7 532 
September.. 93-6 691 108.7 321 113.8 456 222.7 537 
= October.... 92-7 684 108.7 321 114.8 460 211.7 537 
é November... 91.5 675 108.0 319 115.1 461 112.8 542 
4 December... 90.4 667 108.0 319 115.6 463 111.7 537 
| 1956 : Average.... 
} January.... 91.1 672 107.3 317 114.8 460 111.9 538 
February... 90.1 665 107.0 316 114.3 458 113.0 543 
e March.....e. 
kK April...... 
F May. cccccce 
; JORRs cc cvee 
4 July. ccccee 
August.....« 
September... 
5 October.... 
: November... 
December... 
Chemicals and Products of petroleum Rubber Leather and 
allied industries _and coal products leather products 
ts 1955 : Average.... 107.0 546 93-5 174 106.1 216 94-0 340 
3 January.... 104.0 531 92.5 172 100.7 205 93-2 337 
7 February... 104.2 532 93-0 173 101.6 207 93-2 337 
March....-. 105.6 539 93°5 174 103.1 210 93-7 339 
April...... 106.8 545 94-1 175 104.1 212 94.0 340 
MAY. -eeeee 108.2 552 93-5 174 105.6 215 94-6 342 
JUNE. ese eee 108.0 551 93°5 174 106.5 217 94.8 343 
JULY. eevee 108.2 552 94.1 175 108.5 221 94-8 343 
August..... 107.6 549 94-1 175 106.5 217 94-6 342 
September.. 107.4 548 93-0 173 108.0 220 95-1 344 
October.... 107.8 550 93-0 173 109.0 222 95-1 344 
November... 108.2 552 93-0 173 110.5 225 91.8 332 
December... 108.4 553 93-0 173 111.0 226 95-7 346 
Es 1956 : Average.... 
SOMARF+ 20+) = 2085.4 553 93-5 174 111.9 228 95-4 345 
§ February... 108.8 555 93-0 173 110.0 224 94-3 341 
© March...... 
April...... 
May. cccccce 
JUNE. ec eeeee 
4 Salesesedec 
August..... 
; September... 
3 October.... 
: November... 
i December... 

























































































Seasonally Adjusted Data 
Production workers in manufacturing, by major industry group, 
seasonally adjusted - Continued 
(Index 1947-49 = 100: Number in thousands) 
Stone, clay, and Primary metal Fabricated metal Machinery (except 
Year and month glass products industries products electrical) 
Index Number Index Number Index Number Index Number 
1953 : Average.... 105.7 460 109.9 1,131 119.4 930 114.6 1,303 
January.... 106.7 464 110.7 1,139 224062 920 115.9 1,325 
February... 106.0 461 110.9 1,142 119.5 931 116.9 1,329 
MatON. «0s 106.4 463 124.2 1,145 120.8 941 217.9 1,341 
a) 106.7 464 149,08 1,152 121.8 949 116.9 1,329 
Mays sasaea 106.2 462 111.9 1,152 122.3 953 116.4 1,923 
JUNSss isc s 106.9 465 192.9 1,152 122.7 956 116.0 1,319 
July..cccee 106.4 463 112.2 1,155 123.4 961 115.8 15979 
August....- 106.0 461 949-02 1,144 121.8 949 114.6 1,303 
September... 105.7 460 109.6 1,128 120.2 936 114.1 1,297 \ 
October.... 105.3 458 107.9 1,941 117.6 916 112.8 1, 283 
November... 104.1 453 105.6 1,087 it4.2 890 110.6 1,257 
December... 102.8 447 103.8 1,068 110.7 862 108.7 1,236 
1954 : Average.... 99-3 432 95-9 987 108.0 841 101.3 1,152 
January.... 100.9 439 101.3 1,043 110.8 863 107.5 1,222 
February... 99.8 434 99-1 1,020 109.5 853 106.2 1,207 
March.....- 99.1 431 97-4 1,003 108.1 842 104.6 1,189 
April....ee 98.4 428 96.1 989 2095.7 839 103-3 1,174 
MEY. as << ‘ 98.2 427 95-0 978 107.7 839 102.0 1, 160 
JUNO ss..%se 97-9 426 95.2 980 107.6 838 100.8 1,146 
SRLS soe ae ‘ 98.4 428 94-7 975 107.6 838 99-5 i igs 
August..... 98.9 430 94.0 968 106.9 833 99-1 1,127 
September.. 99-3 432 93-3 g60 106.2 827 99-5 4,292 
October.... 99-5 433 93-6 963 106.8 832 98.6 t 427 
November... 100.2 436 95-3 981 108.5 845 97-6 1,110 
December... 100.9 439 96.1 989 108.3 844 97-4 1,104 
Electrical Transportation. Instruments and Miscellaneous manufac- 
machinery equipment related products turing industries 
1953 : Average.... 144.5 925 150.9 1,543 125.8 244 108.7 413 
January.... 142.4 912 149-9 1,533 123.7 240 106.3 404 
February... 145.4 931 153-4 1,569 124.2 241 106.6 405 
March...... 147.0 941 156.4 1,599 124.7 242 107.6 409 
POPs <\<:0 ss 148.5 951 156.6 1,601 125.8 244 109.5 416 
BRI. 5 x36 ure 148.8 953 154.8 1,583 126.8 246 110.8 421 
June sé << m 147.0 941 154.1 1,576 127.8 248 bk 422 
JULY. oc cece 147-7 946 152.7 1,562 127.8 248 #7258 425 
August..... 147-4 944 150.8 1,542 126.8 246 ayy iy Bea | 422 4 
September.. 145-5 932 148.2 1,516 125.8 244 110.0 418 
October.... 142.7 914 147.0 1,503 125.3 243 108.7 413 
November... 138.8 889 141.4 1,446 126.3 245 106.8 406 
December... 133-4 854 145.2 1,485 124.7 242 105.3 400 : 
1954 : Average.... 123.8 793 129.8 1,328 116.0 225 100.5 382 
January.... 130.2 834 143-4 1,466 123.7 240 103-4 393 ' 
February... 127.6 817 139-9 1,431 121.6 236 102.6 390 : 
March...... 125.6 804 137-4 1,405 119.6 232 100.8 383 t 
ApPil....nas 124.2 795 135.1 1,382 117.5 228 100.3 381 ; 
a eee 122.3 783 131.2 1,342 116.0 225 99-7 379 
JUNO. .<c00% 119.8 767 129.3 1,322 113.9 221 99-7 379 t 
JULY. wcccce 121.0 775 124-4 1,272 113-4 220 100.0 380 
August..... 121.7 779 120.2 1,229 113-4 220 99-7 379 é 
September.. 122.0 781 114.6 15292 114.4 222 100.3 381 : 
October.... 122.9 787 120.9 1, 236 113.4 220 100.5 382 ; 
November... 124.0 794 128.8 13229 113.9 221 100.3 381 i 
December... 123.1 788 132.5 1,355 113-4 220 99-2 377 
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Seasonally Adjusted Data 


Production workers in manufacturing, by major industry group, 


seasonally adjusted - Continued 


(Index 1947-49 = 100: 


Number in thousands) 





















Stone, clay, and Primary metal Fabricated metal Machinery (except 
Year and month glass products industries products electrical) 
Index Number Index Number Index Number Index Number 
1955 : Average.... 106.2 462 105.3 1,084 114.6 893 103.6 1,178 
January.... 101.8 443 97.0 998 107.4 837 97-4 1,107 
February... 101.8 443 98.7 1,016 108.9 848 98.2 1,117 
March...ecce 102.8 447 101.0 1,040 111.0 865 100.1 1,138 
April....ece 103-9 452 103-3 1,063 113.4 883 101.8 1,158 
HOGccccccce 105.5 459 105.7 1,088 115.0 896 103.2 2,193 
JUNE sc cccoe 107.4 467 107.0 4,102 116.0 904 103-9 1,181 
isc 306 <« 107.6 468 106.4 1,095 116.3 906 104.6 1,189 
August..... 108.0 470 107.2 1,103 115.8 902 105.2 1,196 
September... 109.2 475 108.6 1,118 42933 912 104.8 1,192 
October.... 109.0 474 108.6 £216 117.7 917 108.3 1,231 
November... 109.2 475 110.1 2,233 118.5 923 108.8 1,237 
December... 109.0 474 110.3 1,135 118.0 919 109.4 1,244 
1956 : Average.... 
January.... 110.3 480 110.3 1,135 116.0 904 109.9 1,249 
February... 108.7 473 110.0 1,132 114.2 890 110.4 1, 255 
March...cec 
April..ccoe 
May. cccccee 
JUNE. ce rece 
July. ccccee 
August..... 
September... 
October.... 
November... 
December... 
Electrical Transportation Instruments and Miscellaneous manufac- 
machinery equipment related products turing industries 
1955 : Average.... 128.5 823 136.8 1,399 116.0 225 104.2 396 
January.... 122.7 786 134.6 1,377 113-4 220 99.2 377 
February... 123.2 789 137.0 1,401 113.9 221 100.0 380 
March...... 123.1 788 138.8 1,419 114.4 222 101.3 385 
April... 124.6 798 140.1 1,433 114-4 222 102.9 391 
MAY. i ccccce 126.7 811 139-4 1,426 111.3 216 104.5 397 
JUNE. ccccce 127.9 819 138.5 1,416 116.5 226 105.5 401 
POLS 6:00:80 129.2 827 135-7 1,388 117.5 228 105.8 402 
August..... 231.0 839 131.8 1,348 117.5 228 105.5 401 
September... 132.0 845 129.5 1,324 117.0 227 105.8 402 
October.... 136.0 871 131.4 1,344 118.0 229 105.8 402 
November... 1393-2 853 141.4 1,446 118.0 229 105.8 4o2 
December... 132-9 851 143-8 1,471 118.0 229 106.3 404 
1956 : Average.... 
January.... 132.1 846 141.7 1,449 118.0 229 105.8 402 
February... 191.3 841 136.1 1,392 119.1 231 105.3 400 
March...... 
April....«. 
May. cccecee 
JUNE. co eeee 
July.ceccece 
August..... 
September.. 
October.... 
November... 
December... 



































All employees and production workers in nonagricultural 
establishments, by industry 


‘In thousands) 























. All employees Production workers 
Industry | February January February January 
1956 _1956 1956 1956 
rrr rr rem 50, 2h6 50, 284 - - 
POG bint batdbtunsdegeeene beaten 780 TC - = 
ETAL INNO aed eeeiincewn ees 106.9 105.7 91.2 90.7 
TRON MINING 6s sce s iS Seer sooo ease eases 34.0 33-7 29-3 29-3 
Copper tet nihe sss ash eedk woaeue een eve 33.6 33.4 28. 28.7 
ead Bnd Sine mi Hing. 4.6560.00c as kiner 17.0 16.2 14.5 13.8 
I ki cctivncdhyeiitiaainines 34.0 33.3 30.8 29.9 
| 22h.5 222.9 205.6 204.8 
CRUDE-PETROLEUM AND NATURAL-GAS 
| Ua eer ee Ree ee 309.9 310.4 - - 
Petroleum and natural-gas production 
(except contract services)........... = - 128.3 128.4 
NONMETALLIC MINING AND QUARRYING....... 104.5 104.8 89.1 89.5 
CONTRACT CONSTRUCTION. ........0.cccceeeee 2,588 2,588 ~ - 
WONBUILDING CONSTRUCTION................ 399 4O3 - - 
HAGhwny Gnd) Streets; «664 saeee i eee sues 153.2 156.5 - - 
Other nonbuilding construction........ 245.6 246.3 - - - 
BUILDING CONSTRUCTION..............0008. 2,189 2,185 - - 
GENERAL CONTRACTORS. ..c.06.50000.00800. 878.4 880.0 - cs 
SPECIAL-TRADE CONTRACTORS.............. 1,310.7 1,304.8 - = 
Plumbined nd HOAta Aes s 6.66 .co ss 0:0 Giss's e's. 310.2 311.9 - - 
Painting: and decoratingie. « <s-00 0s010:0:0% 144.3 142.5 - = 
BIebteical MOris «6 c's cisiciowew sala ene eles 170.6 172.2 - - 
Other special-trade contractors....... 685.6 678.2 - - 
is iteacicncensumaweeion suas 16,824 16,842 13,212 13,260 
is iiiedvendsearmecscnenians 9,776 9,811 7,692 7,751 
NONDURADLE MDDDE 6 okies suche siecle ns © 7,048 7,031 5,520 5509 
ORDNANCE AND ACCESSORIES............... 130.2 131.1 85.7 87.1 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS.............. 1,459.7 1,466.6 1,013.0 1,021.8 
Meat products. ...cccccccccccccccccccce 332.2 336.7 259-4 e 
Dairy products... .cccccccccccccccccces 105.5 104.4 68.1 67-1 
Canning and preserving sce ccs scsscsviee 171.7 173.1 140.0 141.1 
Oe a. i ae 117.7 117.9 83.4 84.0 
Bakery products. ..cccccccsccccccccvcce 287.2 286.9 169.4 170.3 
SL eS Se er ay eee es ar wren ae 2765 31.3 22.0 2565 
Confectionery and related products.... 80.7 81.5 66.3 67.0 
BEVETAGES. cc ccccccccccercccseccccccces 200.1 200.3 110.3 110.2 
Miscellaneous food products........ee.- 137-1 134.5 94.1 92.2 
TOBACCO MANUFACTURES................... 98.5 103.6 89.7 94.9 
SS i. cavhssencasucudeabuebees 33.8 34.1 30.4 30.8 
CAGRPG sos c.6 0s 0:00:6.0 5 60.0 0 01006664 0:0 00:6 0 80 37-3 37.0 3565 35-2 
TODBCCO SONG SHULL 6 o.sc0s be ccsvescecdecs 7-2 72 6.1 6.2 
Tobacco stemming and redrying......... 20.2 25-3 17-7 22.7 
eum 
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All employees and production workers in nonagricultural 
establishments, by industry - Continued 














{In thousands) 
All employees Production workers 
Industry Feb January February Jan 
1956 1956 1956 1956 
TEXTULESMIEE PROGUGTS. . occ dice ccesececces 1,081.4 1,082.7 989.0 990.9 
Scouring and combing plants.............. 6.5 e 6.0 5.9 
Vern nd Ghrend MiLES. cecsccecenceedcewes 128.0 128.1 118.6 118.8 
Broad=weven f£40£iC WLLiseed. cc ccs tienes 467.2 469.4 hho.o hho.5 
Narrow fabrics and smallwares...........- 30.7 30.8 27.2 27.2 
SEE GAs 66 cis BRT e ein Aha e'ed 225.2 22h.0 205.0 203.4 
Dyeing and finishing textiles............ 90.3 90.5 78.8 79.0 
Carpets, rugs, other floor coverings..... 54.3 53.8 6.0 45.9 
Hats (except cloth and millinery......... 13.8 13.7 12.0 12.2 
Miscellaneous textile goods........eeeeee 65.4 66.0 55.4 56.0 
APPAREL AND OTHER FINISHED TEXTILE 
SERRE LE eS |e ae ee 1,262.6 1,234.8 1,130.9 1,104.8 
Men's and boys' suits and coats.......... 122.8 122.2 111.0 109.7 
Men's and boys' furnishings and work 
GEOUIEUES «ccs oGaa cacine wo caslalaaes cms means 319.4 313.6 295.4 289.3 
Wollen"a QUleEWEEDs «. ..ccdecacsctcwecser awe 392.0 376.8 350.0 336.1 
Women's, children's under garments........ 127,8 124.3 114.4 111.3 
MELT Serge oc occ ratca cree nearer uveanaeouws oh.o 21.6 21.2 19.3 
CHLLGrEn'S CUUCEIWEEE. 26s cer ccccerccessicios 73.0 72.1 65.5 64.6 
Pur GO00dS. < sccc cc ccccctectuccecsogucoeena 10.2 10.9 7.0 7-9 
Miscellaneous apparel and accessories.... 61.7 59.7 55.3 53.2 
Other fabricated textile products........ 131.7 133.6 111.1 113.4 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT 
Gs oh bvadcss cused hens aeenseees 703.6 703.6 635.3 634.7 
Logging camps and contractors.........-+- 83.2 83.0 76.0 76.1 
Sawmills and planing mills.....sccecesces 376.3 375.3 347.9 346.1 
Millwork, plywood, and prefabricated 
structural wood products.......cseeeeeees 131.4 133.6 109.4 111.1 
Wooden. GONCSINGTS << os ccccesec ce eecaccesnes 55.5 55.3 51.2 51.2 
Miscellaneous wood products.......sseeee- 57.2 56. 50.8 50.2 
FURMETURE AND FIXTURES. . 2c ce ecesdccecies 380.1 380.3 321.9 321.7 
Hodaehold: furnt tune... .cckcsawuscedaucones 266.5 266. 232.6 232.3 
Office, public-building, and professional 
PUP TEE UUR Os ase nie stave eicieccecersieiclnmelemimee ceaene 47.1 46.8 38.2 38.0 
Partitions, shelving, lockers, and 
PINGUPESB Ss <i0.5.« «% Pua: wlebgie nc eelee cae waited a oles 38.6 39.3 29.6 30.4 
Screens, blinds, and miscellaneous 
furniture and fixtures. . ccseccccoccncses 27-9 27.6 21.5 21.0 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS................. 556-7 558.7 455.5 457.6 
Pulp, paper, and paperboards mills....... 277-3 277-9 230.4 231.5 
Paperboard containers and boxes.........- 148.2 148.8 121.0 121.4 
Other paper and allied products.......... 131.2 132.0 104.1 104.7 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED 
GNOUG MR Ons ob. ee oss geroaerasdddeeteecieser 839.6 836.4 5ho.3 538.2 
ssi cctneceendesanseenuameacine 309.1 304.5 153.0 150.7 
RemlodtGGl Ss: o< pebinecs ceieduseceucmeueues e 66. 28.3 28.3 
BOOMS sc bic.ciesiess Crives cuveneedes duemeeeaus 52.9 52.1 32.6 32.2 
ComMeetG@L Drintiliessi< vcs scadeencusecwee 218.3 219.9 178.3 179.7 
LACM cub wine encncacanens es eansens 62.5 62.3 47.1 ‘ 
Greeting Cacdiic scac sce c cwcdace Ceccadsace es 17.8 18.0 12.6 12.9 
Bookbinding and related industries....... 45.2 44.7 36.3 35.6 
Miscellaneous publishing and printing 
HEP CICERC ced cisiss 6 wadinketocddneKnennee aun 67.4 68.3 52.1 52.4 

















All employees and production workers in nonagricultural 
establishments, by industry - Continued 


(In thousands) 





All employees 


Production workers 











Industry February January February January 
1956 1956 1956 1956 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS............. 827 4 824.3 eI iy 556.2 
Industrial inorganic chemicals........... 108.3 108.0 75.8 76.0 
Industrial organic chemicals............. 315.0 314.3 220.6 219.7 
Drugs and medicines... 6655 6 o.5'slee'e oles aien® 92.7 92.6 55.6 56.0 
Soap, cleaning and polishing 
PREPRVALI ONS ss Ks «516 sisasso's sae bose eam 49.6 49.9 29.6 30.1 
Paints, pigments “and. Fillers: <..5s%06s5 T%.2 74.0 46.9 46.9 
Gut @nd” WOOd ChEMICEIS 66 6. 6c.00 sew tins cbc 8.4 8.4 g (rok Ted 
po © EL Lo | oe pee ARR Ae PE nr ry ean sire phe 37.8 35.9 28.9 rig aoe M 
Vegetable and animal oils and fats....... 42.5 43.6 30.0 30.9 
Miscellaneous “CRERICAIS. . .65602s6s5sea0es 98.9 97.6 63.0 62.4 
PRODUCTS OF PETROLEUM AND COAL............ 248.9 249.1 169.7 170.5 
Petes leie Perinine. 6 s.scis o0iv.000eleweiseweiesic 198.7 199.2 129.3 130.1 
Coke, other petroleum and coal products... 50.2 49.9 4O 4 4O.4 
RUBBEW PRINS 3 i5< co ele occa ecicseeiredeuicean 283.3 288.9 22h .5 229.5 
Pines Mne WHET TPES. oi5:5:<5o4alecsisis sos 121.0 121.8 93.2 93.7 
Rubber TOOL NeRG: 5 o.c-c5% oc. 05c.osesiciswo olan 25.0 25.0 20.9 21.0 
Other Pibber PLOAUCEE. o 6 o.c/0.6.cic:esisiele.s aisles 1373 142.1 110.4 114.8 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS.............. 390.2 385.8 349.5 345.0 
Leather: tanned, curried, and finished... 45.1 45.3 40.6 40.7 
Industrial leather belting and packing... Dek 5.e 4.0 4.0 
Boot and shoe cut stock and findings..... 19.1 18.8 aT e3 17.0 
Footwear (except rubber)... .ccccccccccee 254.7 2535.5 229.8 228 
bieMases.a unas eto hace ee see oe wares vem 15.6 ye 13.3 12.8 
Handbags and small leather goods......... 33.5 31.6 29.7 28.0 
Gloves and miscellaneous leather goods.. ny Gee 16.3 14.8 14,1 
STONE, CLAY, AND GLASS PRODUCTS........... 556.2 556.7 465.8 467.5 
OR a di tes ene eer sence nea itint 34.0 35.0 30.3 31.3 
Glass and glassware, pressed or blown.... 96.3 95.2 81.2 80.2 
Glass products made of purchased glass... 18.6 18.9 15.8 16.2 
Dement. Maret te... sis sass es oe ey ue sees 42.2 42.9 35.3 36.0 
Structural C@Aay PrOAUuCes. <c6sccesciccseces 84.0 83.1 74.6 74.2 
Pottery and related productS.........ee.. 535 54.2 47.2 48.0 
Concrete, gypsum, and plaster products... 21153 110.8 90.9 90.5 
Cut-stone and stone products..........-.- 20.1 20.1 17-5 17.6 
Miscellaneous nonmetallic mineral 
PRDUNCLB. sch ouicise ieee sion ase sie Slee eae 96.2 96.5 73.0 (36 
PRIMARY METAL INDUSTRIES.................. 1,345.9 1,345.6 1,138.4 1,141.0 
Blast furnaces, steel works, and rolling 
“TE. Lite ey ROR OA eect nese einaelins Sree eee 661.7 659.3 566.5 566.5 
iron end steel foundries. ¢o.osescccccsceece 245.3 245.8 215.5 216.6 
Primary smelting and refining of 
MONFETTOUS METAS. 2c ccccecceccsecvcsvces 66.4 66.4 53-5 53.6 
Secondary smelting and refining of 
NONTEFLOUS MEGH1S 05005 6 occ cwessec sees 13.7 13.5 10.5 10.3 
Rolling, drawing, and alloying of 
NONTEPPOuUS METIS... ceccccccccvsccesvsesses 118.5 119.4 95.2 95.6 
Nonferrous TOUNATIESE. 5 0.05 6c.0c sc veewceeess 79.1 80.7 66. 67.8 
Miscellaneous primary metal industries... 161.2 160.5 131.2 130.6 
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All employees and production workers in nonagricultural 
establishments, by industry - Continued 














All employees Production workers 
Industry | February January February January 
1956 1956 1956 1956 

FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORD- 

NANCE, MACHINERY, AND TRANSPORTATION 

SN 0 nciivasted na babbacdinaxecetes 1,122.2 1,134.5 899.2 912.5 
Pin can® and other tinwares ...ccccccccsce 55.0 54.0 47.8 46.7 
Cutlery, hand tools, and hardware........ 156.2 158.6 127.4 130.0 
Heating apparatus (except electric) and 

plumbers® supplies. <. ics «scscwncce cielo 125.2 125.2 97.6 97.4 
Fabricated structural metal products..... 290.1 288.3 218.0 216.8 
Metal stamping, coating, and engraving... 2hh.8 252.2 203.5 211.3 
Lighting Cixturess.c <ccccccvccccoétcccovces 48.7 51-5 39-5 41.8 
Fabricated wire products.....sssceececeee 61.5 63.2 511 52.9 
Miscellaneous fabricated metal products.. 140.7 141.5 114.3 115.6 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL)............. 1,708.4 1,689.1 1,274.3 1,261.3 
Engines end Curt inesissseccenccscedssaans TT-3 76.4 57-0 56.3 
Agricultural machinery and tractors...... 156.3 159.3 115-7 119.2 
Construction and mining machinery........ 150.5 147.4 110.7 108.0 
Metalworking machinery......+eseeceeeeees 284.7 281.5 219.3 217.7 
Special-industry machinery (except 

metalworking machinery)......ccecceceece 190.3 188.4 136.7 134.3 
General industrial machinery..........2.- 255.4 251.6 174.1 171.8 
Office and store machines and devices.... 120.9 118.4 91.7 20 
Service-industry and household machines.. 198.4 193.2 152.4 147.9 
Miscellaneous machinery parts.....sseeeee 274.6 272.9 216.7 216.1 
EEECTRIGAL MACHINERY, 05 cc ceceedctonccedes 1,162.9 1,162.5 848.6 853.7 
Electrical generating, transmission, 

distribution, and industrial apparatus... 387.1 381.8 274.7 271.2 
Blectvtlcal anpliancOss soi oc cccscsnnncees 50.3 hgh hO.6 39.8 
Insulated wire and cable......ccccccccces 23.7 23.7 18.8 18.9 
Electrical equipment for vehicles........ 78.0 83.4 63.0 68.5 
Bieetriet Tami@e ce 66s c cctecuccosbcowsceds 26.2 25.9 23.2 22.9 
Communication equipment.........eeeeeeees 545.8 546.5 389.4 393.5 
Miscellaneous electrical products........ 51.8 51.8 38.9 38.9 
TRANSPORTATION EQUIPMENT. .............000. 1,841.4 1,891.3 1,392.4 1,448.7 
MOGOMOPIOR ec cs cow cedoa tice acecsacceetus 875.1 933.8 713. T12.4 
Mivcrast and partsy. cscs... cc cesenacicrecs T11-5 764.1 519.1 517-3 
LATER ES (Cpe SOT OPEC RCC OCE TEC CECE COCET 493.5 489.5 332.1 331.9 
Aircraft engines and parts.......esseeee 156.8 154.3 99.6 96.3. 

Aircraft propellers and parts........... 14.6 14.3 9.9 9.8 

Other aircraft parts and equipment...... 106.6 106.0 T1715 T1e3 
Ship and boat building and repairing..... 124.4 123.8 106.3 105.9 

Shipbuilding and repairing.............- 98.8 98.9 83.8 84.1 
Boatbuilding and repairing.........eeee. 25.6 2h.9 22.5 21.8 
Ralindad CGULUNE Ns ¢ 66:0 cccc Sececcctencese 61.2 61.1 46.3 46.2 
Other transportation equipment........... 9.2 8.5 Te5 6.9 
INSTRUMENTS AND RELATED PRODUCTS.......... 332.6 330.8 230.5 230.4 
Laboratory, scientific, and engineering 

ERAEDUMENNE 6h ck 66 dh ose Kee av areecassews 61.8 60.1 36.1 35.5 
Mechanical measuring and controlling 

instruments...... Vuela cadeuuaeaeewodadade 84.8 84.8 59.5 59.8 
Optical instruments and lenses........... 1h.0 14.0 10.8 10.8 
Surgical, medical, and dental 

SHSUCUNANEA sts oeccadsceseececaes aeoheten 2,2 1.8 29.4 29.2 
OphtHal mic GOGER<s vic i's'5 sa Sei ose Wed siccaelaac 28.2 28.0 22.4 22.4 
Photographic apparatus....ccccccccccccces 65.1 65.0 he.5 h2.3 
Watches and ClockS...cccesccccceccccccnce 36.5 37-1 29.8 30.4 




















All employees and production workers in nonagricultural 
establishments, by industry - Continued 


(In thousands) 











All employees Production workers 
Industry Feb Jan’ Feb 
19 1956. 1956. merge 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES... 492.5 485.8 399.7 392.4 
| Jewelry, silverware, and plated ware.... 53.7 53.4 307 oe 
{ Musical instruments and parts.........6. 18.8 18.5 16.0 15.7 
Toys and sporting goods........cseceeees 85.2 81.2 10.3 66.5 
Pens, pencils, other office supplies.... 31.0 30.6 23.3 22.7 
Costume jewelry, buttons, notions....... 65.8 64.8 54.1 53.1 
Fabricated plastics products.......e.e.- 85.5 85.5 69.3 69.6 
Other manufacturing industries.......... 152.5 151.8 123.0 121.9 
TRANSPORTATION AND PUBLIC UTILITIES........ 4,083 4,083 ~ a 
NI isi iikvc inunnicadiutaengs 2,712 2,719 - . 
THESCREALE TOLIOOREE, 6 5 6s0osss 600s ese see 1,188.3 ee = a 
Class I rativends..D, Debbbeeeetadenane 1,040.8 1,045.8 - “ 
Local railways and bus lines.......csese. 109.6 112.2 - ‘“ 
Trucking and warehousing.......cecesece. = Tites 780.2 - = 
Other transportation and services........ 636.9 633. - - 
Bus lines, except local....c.cccccacccce 42.9 43.7 - = 
Air transportation (common carrier)..... 120.6 119.3 - os 
IRE 6 ine cccvivirasrve een : 787 781 © ‘ 
Telephone........ oe Ot 743.4 737-4 - me 
TeleGraph. .cccccccccccscccccccccccccccce h2.4 43.1 - oe 
PUNE GENO UEAS TUNE 5 vc svn chase dinccs 5684 583 ~ ‘ 
Gas and electric utilities. ..0issccessees 561.3 560.5 - aa 
Electric light and power utilities...... 2h9.0 248.5 - ro 
Rie WADRRONIR ante n crue neseediewencecnse 142.2 142.0 - - 
Electric light and gas utilities 
Pea. Sc ouhins seeutias pe nescie ce cows 170.1 170.0 = we 
Local utilities, not elsewhere 
I bc ddimnnabeerremiaakveie 22.3 22.4 - * 
ROL EDALE GUD GERRI FIDE. 5 onc ceicceccces 10,819 10,920 ~ = 
I ndesiccsssckissuisamser 2,924 2,925 » ‘ 
Wholesalers, full-service and limited- 
a ee ane ee eo OA SAU ey ARETE Rr Lp Taie3S 1,714.8 a 
WORD EE WE os 6-6i0 sesso 5555S aoe Oe ees 114,1 113.7 = 
Groceries, food specialties, beer, 
wWINSS, ONG VAGUS PS 65565664 .soe0 soe os 301.9 301.2 - = 
Electrical goods, machinery, hardware, 
and plumbing equipment........ceeseeees 4h6.5 hh 5 - ee 
Other full-service and limited-function 
UnOMNOOLONSs o00 vccnsntcecsssccssccesces 848.8 855.4 ~ “ 
Wholesale distributors, other... ...seesee 1,212.6 1,209.9 re a 
RETAIL TRADE........... oe ceccecccceccccces 7,895 7,995 ° ee 
General merchandise stores....sessssscees 1,333.4 1,397.0 as i 
Department stores and general mail-order 
EUBDR sw ob 60.6 .bs 00s 454s esos eee Cane es > 858.5 902.4 i a 
Other general merchandise stores........ k7h.9 hoh.6 = _ 
Pood and) Piquer StOrTeGes soéiscescicescc sce 1,551.0 1,545.8 oe res 
Grocery, meat, and vegetable markets.... 1,089.4 1,090.5 - Po 
Dairy-product stores and dealers......... 22h.0 223.5 Ps Pl 
Other food and liquor stores.....e.ssee. 237.6 231.8 - ‘a 
Automotive and accessories dealers....... 810.9 815.5 - pe 
Apparel and accessories stores......seee- - §52.9 571.8 - io 
OCB ORCRLT COREG ss ok sc os5s 500 ccccesee 3,647.1 3,664.5 - < 
Furniture and appliance stores.......+.- 386.0 388. « ~ 
Di Oo os og iso hike oreo was nisinin ins nies 330.2 332.2 - - 
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(In thousands) 


All employees and production workers in nonagricultural 
establishments, by industry - Continued 














All employees Production workers 
Industry February January February January 
1956 1956 1956 1956 

FINANCE, INSURANCE, AND REAL ESTATE....... 2,250 2,238 o ~ 

Banks and trust companies.........secee. 566.2 561.1 - ps 

Security dealers and exchanges.......... 80.6 80.1 Z = 

Insurance carriers and agents........ue0- 810.8 803.9 o & 

Other finance agencies and real estate.. 792.7 19267 ‘a a 

SERVICE AND MISCELLANEOUS..........00ceees 5,818 5,803 - - 

Hotels and lodging places......sseseeees . 457.7 - - 

Personal services: 

PENNA ULER Cocco coders ec ate cdi canna 328.9 330.7 - e 

Cleaning and dyeing plants............. 160.8 161.8 é = 

Motion: BICtULOs «cecvies cos cvescrescocuns 214.7 216.9 S 

rs i iKadnnaseiaeere iabinwe 7,084 7,033 - - 
FEDERAL....... Leipeevabawadneatedwasekueie 2,160 2,156 
SE Os WIONis hs cos ris cxcdeexiowninne 4, 92h 4,877 

















1/ Beginning with January 1956, class I railroads include only those having annual operating revenues of 
$3,000,000 or more. ‘This class formerly included all railroads having annual operating revenues of $1,000,000 


or more. 








Hours and gross earnings of production workers 
or nonsupervisory employees 





























Average weekly Average weekly Average hourly 
Industry earnings hours earnings 
February January Feb January February | January 
1256 1956 1956 1.956 1956 oa 
MINING: 

IN i kkk ckdee ebvceweeneaeeoen $96.48 $98.93 h2.5 43.2 $2.27 $2.29 
Dit MIRE ngs ssinhonsd nse eee eaeweeee 95.91 98.49 hO.3 hO.7 2.38 2.42 
Copper MiINiNG. cece eseeseecececcccceces 99.67 102.60 hh. 45.2 2.26 2.27 
Tend Gand Sine MENINE << <.c<s50 sess sieec ere 86.7% 88.83 k1.7 k2.3 2.08 2.10 
RUTHRR GUE. iccawaeeniiedwseeeheneewh ors 85.58 91.96 33-3 35-1 2.57 2.62 
BITUMINOUS HCOAL «cock siesicwiaics nese Sain eine 103.18 104.22 38.5 38.6 2.68 2.70 
CRUDE-PETROLEUM AND NATURAL-GAS 
PRODUCTION: 

Petroleum and natural-gas production 
(except contract serviceS)....-..+eee- 97.93 99.96 40.3 h2.0 2.43 2.38 
NONMETALLIC MINING AND QUARRYING........ 81.35 80.41 43.5 43.0 1.87 1.87 
CONTRACT CONSTABCTION . 5.0.00 scercecsveces 96.84 95.41 36.0 35.6 2.69 2.68 

NONBUILDING CONSTRUCTION............0005. 4.43 93.17 38.7 38.5 204k 2.42 
Highway and Street... ccccccccccccccvcce 86.14 85.19 38.8 38.9 2.22 2.19 
Other nonbuilding construction......... 99.85 98.43 38.7 38.3 2.58 2.57 

SUILDING COUDTAUETION. ..........000..0000008 97.27 96.17 35.5 35-1 2.7% 2.7% 
GENERAL CONTRACTORS. .........cccseccccce 90.30 88.75 35.0 34.4 2.58 2.58 
SPECIAL-TRADE CONTRACTORS..............- 102.03 101.10 35.8 35.6 2.85 2.84 
Plumbing and heating.......cccccccecces 107.82 7. 37-7 38.3 2.86 2.85 
Painting and decorating......esceceeeees 94.92 22h 33.9 33.9 2.80 2.78 
Bisetr tee WORK ic csc 5'0cs-sccewinwseessiees 122.36 120.26 39.6 39.3 3.09 3.06 
Other special-trade contractors.......+ 96.88 94.58 34.6 33-9 2.80 2.79 

ITC yo. o.o0s ke vocncsveicccssee sees 78.17 78.55 hO.5 40.7 1.93 1.93 

POGAGLE GHOSE. .... 250005000 Oe eT 84.05 84.87 41.0 41.2 2.05 2.06 

Re rrr 69.65 69.83 39.8 39.9 1.75 1.75 
ORDNANCE AND ACCESSORIES................ 88.19 87.56 41.6 41.3 2.12 2.12 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS............... Th h8 76.36 hO.7 41.5 1.83 1.84 
Meat products. .....cccccccccccccscccccs 85.08 91.54 41.3 43.8 2.06 2.09 

Meat packing, wholesale.........s.seee- 88.40 ° 41.7 hh.9 2.12 2.16 
Sausages and casingS.......ecceccccoes 82.62 84.25 40.9 41.5 2.02 2.03 q 
Dairy products... .ccccccseccscccsccecs 73.62 73.02 he.8 h2.7 1.72 ete 
Condensed and evaporated milk......... 75.21 75.21 hh.5 hh5 1.69 1.69 
Tos Se ban Ghd AGES. 46> 660 scbwceaewenee 77-53 75-00 h2.6 41.9 1.82 1.79 
Canning and preserving.....-.secececees 58.75 59.36 38.4 38.8 1.53 1.53 
Sea food, canned and cured.......+.+0- 50.06 56.11 30.9 33.2 1.62 1.69 " 
Canned fruits, vegetables, and soups.. 61.78 61.75 39.6 hO.1 1.56 1.54 
Grain-mill products.....ccccccccccccecs 75-90 78.74 ko.4 43.5 1.79 1.81 
Flour and other grain-mill products... 78. hk 84.17 ho. hh.3 1.85 1.9 
Prepared feedsS.....ccecccccccccscececs 73-61 715615 43.3 Ah, 3 1.70 1.71 
Bakery products... ...ccccccccccccscccecs 72.09 71.10 4O.5 ho.k 1.78 1.76 
Bread and other bakery products....... 73.67 72.50 40.7 ho.5 1.81 1.79 
Biscuits, crackers, and pretzels...... 65.44 65-76 39.9 howl 1.64 1.64 
eee 














Hours and gross earnings of production workers 


or nonsupervisory employees - Continued 























Average weekly Average weekly Average hourly 
Saseetes earnings Samet jae - 
February January anuary anuary 
1956 1956 1956 1956 1956 1956 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS - Continued 
Sugar. cccccccccvcccccvcccccesccscescescces $78.88 $80.04 41.3 42.8 $1.91 $1.87 
Cane=eugar reliniageds «i ¢ccesaigces vciveate 83.44 85.91 40.9 41.5 2.04 2.07 
HeGt SUGEEs-.'o cs crcics ie cae te mea cec ed Ones 80.22 80.44 h2.9 4h.2 1.87 1.82 
Confectionery and related products....... 60.25 59.70 39.9 39.8 ye be 
CONERSULONOE SS cos sus Codi eee cesmcewees 58.51 57-71 39.8 39.8 1.47 1.45 
REGOGNEES. 0 cic dena vince tacae C60 sepa enceen 78 ° 39.8 3907 2.08 2.07 
Bottled eott® driceeecs ccc dee so claccason ae 86 62.17 hO.7 ho.9 1.52 1.52 
Wath DAGUINGS< 044 ccc veered sceseassveds 99.04 97-61 39.3 39-2 2.52 2.49 
Distilled, rectified, and blended 
ce Ee Ce eer ere rere 81.16 80.13 3904 38.9 2.06 2.06 
Miscellaneous food products.......seecees 10-97 70.21 h1.5 h1.3 1.71 1.70 
Corn sirup, sugar, oil, and starch...... 83.02 83.02 hi.1 hi.1 2.02 2.02 
Manufactured ice... .cccccccccccccccscees 67-35 66.30 45.2 45.1 1.49 1.47 
TOBACCO MANUFACTURES..............-0-0000- 50.87 52.96 36.6 38.1 1.39 1.39 
Clam OCUEEs Nee eles 6s: 30's aneeeessclxcesreee 61.66 T0045 36.7 hl.2 1.68 1.Ti 
Cis sca seen Sener began tnaes Ohne 46.00 4h 65 37.4 36.9 1.23 1.21 
TPORMOEO BRU SUULL. « «02-6. s' corer se ocr oe ae eee 93-57 5.65 36.4 37-1 1.48 1.50 
Tobacco stemming and redrying............ 72 99 3501 36.2 1.16 1.16 
TEMTIEE-“MILE PRODUGIGs. oi. ocicec ccdciceess 57-51 57-37 40.5 hook 1.42 1.42 
Scouring and combing plants.........+-.-. 66. 65.63 h2.h 41.8 1.57 1.57 
Vari ane ‘thread Milley oe oa ods o5accaleaidee 52.66 53.06 hO.2 40.5 1.31 1.31 
Watt MEPIS: once cso beceusee es ouceeataey 53.46 53-32 ho.5 40.7 1.32 1.31 
Ciel BEET tisk + <xcd cacti aneeeewen 52.27 52.80 39.9 40.0 1.31 1.32 
Broad-woven fabric mills....ccccscccccces 56.17 56.31 k1.0 kl.1 1.37 1.37 
Cotton, silk, synthetic fiber........... 55.08 55235 40.8 41.0 1.35 1.35 
IE vinx wa naked eaxsipnnadedeende «aa 58.75 59.04 40.8 41.0 1.44 1.44 
SAUGG Soccccclevas ees tneoe Cees csp actuees 54.26 053 ho.8 41.0 1.33 1.33 
Woolent and: Worsted... ..dkckcdacosinstences 64.72 63.95 42.3 41.8 E 1.53 
Narrow fabrics and smallwares...........- 58. 5T-T7T 40.6 howk 1.43 1.43 
Knitting mills... ceececeeccecccecccvcces 52.88 51.79 38.6 37.8 1.37 1.37 
Full=fashioned Hosiery: .. cdececcvecetes ; rags 59.98 39.8 39.2 1.54 1.53 
NORG 6 6.6.6 ccectcnedesee secs debe ds casean + 60. 59.89 39-5 39.4 1.53 1.52 
ee Ee eer eee Pree er ee 61.45 9.82 39-9 39-1 1.54 1.53 
Seamtees hosiery: és sskccicts cavuccdscedas 45.38 3.56 37-2 36.3 1.22 1.20 
TN 564 ccs weandienenaenvadeeereadeean 47.88 472k 38.0 38.1 1.26 1.24 
AN, «evict co ie denen enavedeewenaeel Ah, 43.32 371 3601 1.21 1.20 
nt OUMOrNEARs oo 5 <aa/b ve ccbluctibanelswawen 53-91 52.20 37-7 36.5 1.43 1.43 
KniG GnGerweGr. <scss dsc cc ncseeeapdoataet 50. 49.53 39.4 39.0 1.27 1.27 
Dyeing and finishing textiles........... A 66.25 65.63 42,2 41.8 1.57 1.57 
Dyeing and finishing textiles (except 
WOOE Vice e-c se eee les tactoscenaceaecese Sueleaa 66. 65.63 h2.2 41.8 1.57 1.57 
Carpets, rugs, other floor coverings....4 74.76 T5e4T 42.0 42h 1.78 1.78 
Wool carpets, rugs, and carpet yarn....4 73-69 73-92 kik 42.0 1.78 1.76 
Hats (except cloth and millinery)........ 62.37 60.16 38.5 37-6 1.62 1.60 
Miscellaneous textile goodsS........eeeee4 202 67-57 ho.5 kj.2 1.63 1.6% 
Felt goods (except woven felts and 
Hete leew :c os. cue suwdugsossascuwees ceed 72.40 75e30 40.0 41.6 1.81 1.81 
ERGO GUNG acct oude ss cc vedentnvecweraes 65.28 90 38.4 ot 1.70 1.69 
Paddings and upholstery filling......... 230 67.37 38.5 el 1.67 1.68 
Processed waste and recovered fibers.... 52.45 51-75 42,3 klk 1.24 1.25 
Artificial leather, oilcloth, and 
Othee: coated Labrless ccc ck cctecaceces ; 86.68 91.86 hho 45.7 me 2.01 
Cordage and twine... ceeeeecececesceecceal ho 














Hours and gross earnings of production workers 
or nonsupervisory employees - Continued 




















Average weekly Average weekly Average hourly 
itunes earnings : ; es . tes 
r ‘an February |January ruary | January 
1956 1956 1956 1956 1956 1956 
APPAREL AND OTHER FINISHED ~EXTILE 
PETES sive sec ssee deve seteeesevet eden $51.61 $50.37 37-4 36.5 $1.38 $1.38 
Men's and boys' suits and coats.......ee- 62.32 61.22 38.0 3701 1.64 1.65 
Men's and boys' furnishings and work 
WOMB 66 sso tes seri ets tw is de ioe yo telaie wip loos boise 43.36 h2.67 3707 3701 1e15 1.15 
Shirts, collars, and nightwear.......... 43.38 ho,82 37-4 36.6 1.16 1.17 
Separate trousers c:.::s:< sow swan sss seco 45.46 kh, 37 38.2 37-6 1.19 1.18 
Wary GRATES oxie\46sie ds o%s aegis sus sewers 37-73 38.12 38.5 38.9 2 98 
WOMEN'S  DULEP WEB? «sobs sees adore seekers ee 56.30 54.62 36.8 3567 1.53 1.53 
WOMEN'S GFESSES. cose cece sesesorccvcces 55.33 3-81 36.4 3504 1.52 1.52 
Household apparels s sic dc xnieseinws as Soincwars ho, 26 1.36 3704 36.6 1.13 1.13 
Women's suits, coats, and skirts........ 70.35 70200 35.0 35-0 2.01 2.00 
Women's, children's under garments....... 46.37 45.49 36.8 36.1 1626 1.26 
Underwear and nightwear, except corsets. 43.41 42,12 3iel 36.0 1.17 1.17 
Corsets and allied garments..........4-. 51.04 50.68 36.2 36.2 Vo4: 1.40 
Millinery ee ee 70.64 61.22 ho.6 37-1 1.74 1.65 
Chilaren?’s Outen weer iiscis0 5 ssiciee esse wo nero 47,12 47.12 3704 371 1.26 1.27 
Miscellaneous apparel and accessories.... 47.75 47.00 37-9 37-6 1.26 1.25 
Other fabricated textile products........ 51.41 50.42 37.8 36.8 1.36 1.37 
Curtains, draperies, and other house- 

PUPH ISHS NE Sic Srpwissoisisiee ue Saas eownie stew 46.38 43.67 3704 3565 1.24 1.23 
TeXtile bagsS...scvcccesesccesscsssoseses 55-70 56.12 39.5 39.8 1eAl 141 
Canvas products igss..<6.0s shies es ssieciaie's 53.65 Shok6 38.6 38.9 1.39 1.40 

LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT 

SE ere ee ere rere TT 66.80 66.73 40.0 ho.2 1.67 1.66 
Logging camps and contractors............ 69.56 71.23 37.2 3701 1.87 1.92 
Sawmills and planing milisiss ssc vicisasicscis 67-37 67.80 ho, ho.6 1.68 1.67 

Sawmills and planing mills, general..... 67.60 68.04 ho.0 hO.5 1.69 1.68 

South. ..ccccccccvccsccsensccsccecsscccs 45.76 46.43 41.6 42.6 1.10 1.09 

WEBB sais Se hs bis Fis oe os ewe we eee is 87.10 86.49 38.2 38.1 2.28 2.27 
Millwork, plywood, and prefabricated 
structural wood) products... .css< 00sec’ 72.85 72.85 40.7 40.7 1.79 1.79 
Millwork... ccccccccccccccscscccccscccces 70.93 71.28 40.3 40.5 1.76 1.76 
Plywood.... SecSsvereeecensensereonesesios 78.32 T1035 42.8 42.5 1.83 1.82 
Wooden containers. ....cccssessecececeeese 53-43 52.63 41.1 ho.8 1.30 1229 
Wooden boxes, other than cigar.......... 53.66 53-63 41.6 41.9 1.29 1.28 
Miscellaneous wood productsS........sceees 57.82 56.99 41.3 41.0 1.40 1.39 

FURNITURE AND FIATURES « 5. <oci<cis' 0105s oe sere 67.82 67-32 4.1 ho.8 1.65 1.65 
Household furniGare soi... 2 0:6 disi0'sise sie sisisinve 64.78 63.90 k1.0 40.7 1.58 1257 

Wood household furniture, except 

Tec) Lop gl: RAO ROC Ie OR rT 58.2h 58.80 41.9 h2.0 1.39 1.40 
Wood household furniture, upholstered... 71.73 68.08 40.3 38.9 1.78 1.75 
Mattresses and bedsprings......ceeeseees 70.95 W0eTT 39.2 3901 1.81 1.81 
Office, public—building, and professional 
Furnitures .ccccscocscvecevcecsccccccssccses 79.85 79210 42.7 42,3 1.87 1.87 
Wood office furniture... .cseccccccccces The 73.87 446 4h5 1.67 1.66 
Metal office furniture.....ccsccccccsces 87.96 89.22 42.7 43.1 2.06 2.07 
Partitions, shelving, lockers, and 
PS RAP OB so 5 oss Kids sls so oe Ha pie 65 5)5 apis Ss 80. ho 79-80 40.0 ho. 2.01 1.99 
Screens, blinds, and miscellaneous furni- 
ture sand’ FPAXtUPCC. 2. 2.66sselsvicc ores clawee 66.91 66.42 41.3 h1.0 1.62 1.62 


























Hours and gross earnings of production workers 
or nonsupervisory employees - Continued 








Average weekly 


Average weekly 


Average hourly 


























paren earnings hours earnings 
daca ta February January February | January | February January 
1956 1956 1956 1956 1956 1956 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS. ..........cccc0- $79.85 $81.46 42.7 43.1 $1.87 $1.89 
Pulp, paper, and paperboard mills........ 87.32 89.60 hh 1 4h 8 1.98 2.00 
Paperboard containers and boxes.......... T2e15 73.87 41.1 41.5 1.77 1.78 
Papenncard: WOmegs aso s «seer cocveds ovsicete 72.34 73.46 41.1 41.5 1.76 pe 
Fiber cans, tubes, and drums............. 78.12 78.69 40.9 41.2 1.91 1.91 
Other paper and allied products.......... 71.45 Tie 41.3 41.1 1.73 1.74 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED 
LRA nr ene ee wer 91.87 91.72 38.6 38.7 2.38 2.37 
NGMMPEDENGN 6 oc cce che oo nb mciseltoa cues corte 96.30 94.52 35.8 35.4 2.69 2.67 
POPSCOLCELES o.oo eS tik acc wee eee eeweedesowe 92.50 93.37 39.7 39.9 2.33 2.34 
oe EET ete eT eT Tre 82.41 82.62 40.2 40.3 2.05 2.05 
Commercial printings. «2s ccccocaecaccedere 91.20 91.88 40.0 40.3 2.28 2.28 
Bithodraplingecc uso. cc bcect decewcobecseee 91.41 91.87 39.4 39.6 Gere 2.32 
GREGCINS COLOR sc 16 oe aceecc es neoadeavaeace 59.97 59.52 38.2 38.4 BS fey 
Bookbinding and related industries....... 70.59 71.46 39.0 39.7 1.81 1.80 
Miscellaneous publishing and printing 
SERVE CER. a oss Soe deas obicucderewewawene-on 110.64 108.19 39.8 39.2 2.78 2.76 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS............. 8h .67 84.87 41.3 41.4 2.05 2.05 
Industrial inorganic chemicals........... 93.71 93.75 41.1 41.3 2.28 2.27 
AVba Kies dnd: CHIOPINGs < féecawesicccseicee 91.62 91.62 40.9 40.9 2.2h 2.2h 
Industrial organic chemicals.........eee. 89.57 90.23 40.9 41.2 2.19 2.19 
Plastics, except synthetic rubber....... 89.24 90.09 41.7 41.9 2.14 2.15 
SHnthethke -LUbWEEs « << axes cic cccctwecswices 101.57 101.88 41.8 42.1 2.43 2.42 
SyntheticorSiteres..osccscecctccsscdsoucs 77.01 77.76 39.9 40.5 1.93 1.92 
NL as vanevcns besinwineecenining 82.76 85.26 39.6 40.6 2.09 2.10 
Druge and wedleinesss sis dsc cs cecccesssiccs 17.90 76.92 41.0 40.7 1.90 1.89 
Soap, cleaning and polishing 
PHODAPSUVONGsas cere sccetece sadenw aden ee 88.17 86.88 41.2 ho.6 2.14 2.14 
Soap and Glycer tlic o. cc ccc cavcsvumccuaees 9k 89 93.83 40.9 40.1 2.32 2.34 
Paints, pigments, and fillers............ 85.69 8h 46 41.8 h14 2.05 2.04 
Paints, varnishes, lacquers, and 
CR iiccincnd ev kken tatcsdeeetiwee 82.40 82.20 41,2 41.1 2.00 2.00 
Gum and wood chemicals... ..ccccccscccccces 73.01 73.78 43.2 43.4 1.69 1.70 
REPEC UUEROCEs Jodie cn es cee ena aue due win 65.52 64.79 42.0 41.8 1.56 1.55 
Vegetable and animal oils and fats....... 71.57 71.92 45.3 46.4 1.58 re, 
VeGetablOXGiliscuccccisere veces dpivacoes 64.75 64.96 45.6 46.4 1.42 1.40 
Asma? otha and £88 icc dcccwiicecceowsian 83.14 84.73 4.7 46.3 1.86 1.83 
Miscellaneovs chemicals......ececcccccees 76.36 TT.9 4O.4 41.0 1.89 1.90 
Essential oils, perfumes, cosmetics..... 64.18 65.35 38.2 38.9 1.68 1.68 
Compressed and liquified gases.......... 88.62 88.82 42.2 42.7 2.10 2.08 
PRODUCTS OF PETROLEUM AND COAL............ 99.72 99.95 40.7 41.3 2.45 2.42 
DOC PRN OU DOPUNINE ska sien ccindecsecccsves 103.68 103.66 40.5 41.3 2.56 2.51 
Coke, other petroleum and coal products... 87.56 87.77 41.3 41.4 2.12 eee 
RUBBER PROOUO Gee ooscie ccc cvusiecsdowcessios 85.81 87.91 4O.1 40.7 2.14 2.16 
Rives and’ Lier CUES sss cere 0.0.6 eho melnc one 97.71 101.00 39.4 4O.4 2.48 2.50 
Rutier: £00 tCNOaBG ails sie dic dnc akdedee deine Th. 74 74.37 kok 40.2 1.85 1.85 
Other rubber products....cccccccscccecvcces TT-9 79.73 40.6 41.1 1.92 1.94 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS.............. 57.67 56.55 39.5 39.0 1.46 1.45 
Leather: tanned, curried, and finished... 74.19 74.19 4O.1 40.1 1.85 1.85 
Industrial leather belting and packing... 74.26 76.96 40.8 41.6 1.82 1.85 
Boot and shoe cut stock and findings..... 54.74 55.58 39.1 39.7 1.40 1.40 
Footwear (except rubber).......ccceeeeees 55.98 54.21 39.7 39.0 1.41 1.39 
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Hours and gross earnings of production workers 
or nonsupervisory employees - Continued 











Average weekly Average weekly Average hourly 
Industry earnings hours earnings 
February January February | January | February January 
1956 1956. 1956 1956 1956 1956 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS - Continued 
Se RT ae eer wer eeny Sonne aE $60.83 $59.97 38.5 38.2 $1.58 $1.57 
Handbags and small leather goods......... 50.70 49.39 38.7 37.7 1.33 £3 
Gloves and miscellaneous leather goods... 46.75 46.49 37.4 36.9 1.26 1.26 
STONE, CLAY, AND GLASS PRODUCTS........... TT.90 78.12 41.0 40.9 1.9 1.91 
WA ON 6S oso 5 :5-o 0G ie ee so ew sic oie es 112.48 120.25 41.2 43.1 2-13 2.79 
Glass and glassware, pressed or blown.... 76.80 76.64 40.0 39.3 1.92 1.9 
Glacsseontalnens. o:. 060.6040 en ese cere 76.61 75.47 39.9 38.7 1.92 1.95 
Pressed and blown glass.........eeeeeees 17.20 T1é 40.0 40.0 1.93 1.94 
Glass products made of purchased glass... 68 .48 68.06 41.5 41.5 1.65 1.64 
Cement. Her RUTiC. so ss6necie sk osc es oan 78.69 79.07 Vy ee h1.4 1.91 1.91 
Btrouctural clay Products: csc cisi00:000/ccn ses 70.99 10.99 40.8 40.8 1.78 1.74 
Brick and) hol Vow! b4 Le sas ss se dcceciswcer 66.40 66.88 41.5 41.8 1.60 1.60 
Pisor ane) WALI 4810 656 6s iGsko cbs dcauee Th .03 72.58 40.9 hO.1 1.81 1.81 
BOWE DADSs 06.56 Kissa oo Geue wee ae seein 69.25 68.85 39.8 39.8 17m 1.73 
Cibi PETCRCtOLEES 445665050008 65565655 55 81.00 80.99 39.9 39.7 2.03 2.04 
Pottery and related products........ese0. 69.17 67.89 37.8 37.3 1.83 1.82 
Concrete, gypsum, and plaster products... 78.40 76.38 43.8 43.4 1.79 1.76 
Concrete products... ccsccoccecsosscoes 75.07 72.31 43.9 43.3 ne 1.67 
Cut-stone and stone products..........26- 67.56 66.42 40.7 ho.5 1.66 1.64 
Miscellaneous nonmetallic mineral 
brane tes 104ca dae sus aac eue eases saeeinaas 80.38 80.99 40.8 40.7 1. 1.99 
ADERSIVE PLOGNCEE ss boss asecens sea ecers 85.65 86.2h Ok hO.3 2ele 2.14 
AGDESEOE DPOGUChs .. «<ois<:0sse<s ee dss oe 80.77 80.77 41.0 41.0 1.97 1.97 
Nonclay retractor les s.c6sssas sic seesos'ees 92.40 93.26 40.0 40.2 2.31 2.32 
PRIMARY METAL INDUSTRIES. .n:cicc.ccccecccwces 95.35 JT .63 41.1 41.9 2.32 2.33 
Blast furnaces, steel works, and rolling 
IIIS. A wig 6s sisiaw aswel DO eine eee ere ee 99.38 103.25 hO.4 41.8 2.46 2.47 
Blast furnaces, steel works, and rolling 
mills, except electrometallurgical 
SDS bi cncénkensnaneonase eee ene ee 99.79 103.66 4O.4 41.8 2.47 2.48 
Electrometallurgical products........e.6. ° 86.88 4O.6 40.6 2.14 2.14 
Iron and steel foundries......cssc0sesie oes 85.70 86.32 hick 41.5 2.07 2.08 
GPAP—ITGN Pouner vers cc c.%04is5400 essere vs 83.23 83.23 41.0 40.8 2.03 2.04 
Malleablé—iron PounGries ss. isc%.6e 0.00% 00-0 84.26 86.32 41.1 41.7 2.05 2.07 
Steel Couneriess cs xcs ss ssid esses ss 0 veciee 94.16 95.04 42.8 43.2 2.20 2.20 
Primary smelting and refining of 
HONGErPOUE MEER IBs os 6S 04.0%s obo cesoseiacas 88.34 89.64 40.9 41.5 2.16 2.16 
Primary smelting and refining of 
Copper, Sead, and) Sine; 4555.60 56s<e200 85.48 87.99 40.9 41.9 2.09 2.10 
Primary refining of aluminum............ 93.43 91.94 40.8 40.5 2.29 2.27 
Secondary smelting and refining of 
HONLETFOUS MEURIB iss ods2 bcs cdun ess cee swe 86.40 85.57 43,2 43.0 2.00 1.99 
Rolling, drawing and alloying of 
npnEEThbUS MOTELS. 65 4:5045.005a bse oa os 96.11 97.22 43.1 43.4 2.23 2.2 
Rolling, drawing, and alloying of 
CBDDEPsscssdeakacesccsreu se ees tse = sao 101.47 104.42 4h 9 45.8 2.26 2.28 
Rolling, drawing, and alloying of 
AlUMINUM. . ccc vccccccccccccccccccecccces 89.79 89.13 41.0 40.7 2.19 2.19 
Nonferrous TOUnAP VES. <.o6c 6600:0ss o5:0's 200s 87.10 85.8h 40.7 40.3 2.14 2.13 
Miscellaneous primary metal industries... 100.54 102.38 42.6 43.2 2.36 2.37 
Tron. and wteel (Pareginds.. <o<b006s secrens 105.90 108.25 42.7 43.3 2.48 2.50 
60k APOE. «cane ess cuhs su sverebesepene 97.78 100.51 42.7 43.7 2.29 2.30 
Welded and heavy-riveted pipe..........- 94.16 93.90 41.3 40.3 2.28 2.33 
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Hours and gross earnings of production workers 


or nonsupervisory employees - Continued 








Average weekly 


Average weekly 


Average hourly 








s earnings hours earnings 
al February January February | January bruary | January 
1956 1956 1956 1956 1956 1956 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE, 
MACHINERY, AND TRANSPORTATION EQUIPMENT). $83.02 $83.03 41,1 ~ $2.02 $2.03 
Tin cans and other tinware...........ee- & 205 h1.3 ho. 2.14 2.13 
Cutlery, hand tools, and hardware........ 19237 19037 hO.7 hO.7 1.9 1.95 
Cutlevy and ede COOlOses secids wets wow weie 72.69 73-22 41.3 41.6 1.76 1.76 
Baeme tOGiRs ccccceesccesanvesesescevseuecewous 81.99 ao 1.2 hl.1 1.99 1.9 
HawAGeeel.  s as:cdied eos dos ee wae eoanenar 80.00 80. 40.2 40.2 1.99 2.00 
Heating apparatus (except electric) and 
plumbers’ supplies......cccccccccccccces iRe 79-20 39.8 39.8 1.99 1.99 
Sanitary ware and plumbers’ supplies.... 02 ys) ho.2 ho.0 2.09 2.11 
Oil burners, nonelectric heating and 
cooking apparatus, not elsewhere 
CLOMBETI OO. 6 6 Cis KF UENE WER ewe ens 76.82 T1902 39.6 3907 1.94 16% 
Fabricated structural metal products..... 85.49 86.32 41.3 41.5 2.07 2.08 
Structural steel and ornamental metal 
WAR so bs div cts caw nn ce Seb eee eeew oe heneues 84.87 85.28 h1.2 k1.2 2.06 2.07 
Metal doors, sash, frames, molding, and 
CEA s ke cre eeVE Ce SCE eCEOeESeCooen eee ous 83.84 85.28 ho.5 1.0 2.07 2.08 
Boiter-show DProduCUNs « « ¥<\c/cinisice w warne cian 86.11 86.11 41.6 41.6 2.07 2.07 
Sheet-metet WGGic .ec< Osc awewsdbecsname 85.91 87.99 k1.5 ho,1 2.07 2.09 
Metal stamping, coating, and engraving... 85.07 82.81 40.9 40.2 2.08 2.06 
Vitreous—enameled products...........--. 66.02 61.56 39.3 36.0 1.68 1.71 
Stamped and pressed metal products...... 87.53 85. 40.9 kok 2.14 2.11 
LEU PES S65 05 54 ce Si ccerswnncss 72213 75205 39-2 39-5 1.84 1.90 
Fabricated wire productS.......ssseeeeees 79-32 12 ki.1 41.3 1.93 1.4 
Miscellaneous fabricated metal products.. 86.43 86.83 43.0 43.2 2.01 2.01 
Metal shipping barrels, drums, kegs, 

SRis DELIA ess . wesawk ese da son oun eee acie 91.32 90.91 41.7 41.7 2.19 2.18 
Steer Bar ges « 6 kc. deine cs ccacecnceccees 88.97 88.88 41.0 kok 2.17 2.20 
Bolts, nuts, washers, and rivets........ 89.22 90.67 43.1 43.8 2.07 2.07 
Screw-machine products......cseeceeececes 86.68 ° a: ) hh,1 1.97 1.97 

MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL)............. 92.44 92.66 h2.6 42.7 2.17 2.17 
Eng@imies and turbines. «ssscecuses ces sceces 94.50 93.86 42.0 h1.9 2.25 2.2h 
Steam engines, turbines, and water 

WhEELS. cccccccccccccccccscccccceccccocs 97.64 Qh.47 k1.2 40.2 2.37 2.35 
Diesel and other internal-combustion 

engines, not elsewhere classified...... ell 93.68 42,2 h2,2 2.23 2.22 
Agricultural machinery and tractors...... 2°29 88.13 hO.6 ho.8 2.15 2.16 
Ne CEI Sa char dt ov ace! ror onl Gia! oie akel ral Bel eal de eheat ake 91.58 92.93 hO.7 hl.3 2.25 2.25 
Agricultural machinery (except 

seme it@ Vic's o:v.cictacowale s'elciete’ nares ale sie aiereats 82.62 83.42 hO.5 40.3 2.04 2.07 
Construction and mining machinery........ 92.45 91.80 43.2 43.1 2.14 2.13 
Construction and mining machinery, 

except for Ol] fielders. os ois oon c/s oe! 93.53 92.66 43.5 43.3 2.15 2.14 
Oil-field machinery and tools........... 98.10 90.31 h2.5 h2.6 2.12 2.12 
Metalworking machinery.......scescecceees 107.62 106.91 45.6 45.3 2.36 2.36 
Maehite taolsseseess sh xwnegueceseeeauas 105.79 105.80 e 46.2 2.28 2.29 
Metalworking machinery (except machine 

COOLS De ccccccevccvceesesoue ee 99.90 98.34 hhh 43.9 2.25 2.2h 
Machine-tool acceSSOrieS.....seesseesees 113.13 111.48 45.8 45.5 2.47 2045 
Special-industry machinery (except metal- 

working machinery)......ccccccccccccecs 88.36 87.74 43.1 h2.8 2.05 2.05 
Food-products machinery......seseeeeeeee 90.7% 88.62 ha, he.2 2.12 2.10 
PELs 16 MACWIUAE Ges coe cb isc cacccdeeooess 75.66 5.48 41.8 k1.7 1.81 1.81 
Paper-industries machinery.........++.++- 92.62 Tl h5.4 46.2 2.04 2.05 
Printing-trades machinery and equipment. 























Hours and gross earnings of production workers 
or nonsupervisory employees - Continued 








Average weekly 


Average weekly 


Average hourly 








Industry earnings earnings 
January February | January | February January 
1956 1956 1956 1956 1956 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) = Continued 
General industrial machinery........eeee- $91.38 42.7 42.7 $2.15 $2.14 
Pumps, air and gas compressors.......... 89.2h 43.0 42.7 2.11 2.09 
Conveyors and conveying equipment....... 9.91 42.7 43.4 2.20 2.21 
Blowers, exhaust and ventilating fans... 84.03 41.6 41.6 2.03 2.02 
Industrial trucks, tractors, etc........ 91.81 42.1 42.9 2.14 2.14 
Mechanical power-transmission equipment. 96.14 43.2 43.5 2.19 2.21 
Mechanical stokers and industrial 
POPE REDE NAOT os <:00'6.9:619%s «iss lseaiows 87.98 42.6 41.5 2.16 2.12 
Office and store machines and devices.... 86.30 hO.7 40.9 2.11 2521 
Computing machines and cash registers... 92.03 40.8 40.9 2.26 2.25 
NE «din ov edn ae enpenneckdssinves 19.79 40.5 40.5 1.97 1.97 
Service-industry and household machines.. 89.46 hi.4 42.0 2.12 2.13 
Domestic laundry equipment........s.seee- 90.71 42.2 41.8 2.20 2.17 
Commercial laundry, dry-cleaning, and 
SUCRRIRG BOOMNNE ss os ccc ccccercedeceess 83.27 41.6 2.7 1.94 1.9 
ee 86.50 41.5 40.8 2.14 2.12 
Refrigerators and air-conditioning 
Man GRs os sala oO Ee oR RCH eae owe 91.58 41.2 2.4 2.12 2.16 
Miscellaneous machinery parts..........+. 90.10 41.9 42.5 2,41 2.12 
Fabricated pipe, fittings, and valves... 87.35 41.1 41.4 2.10 2.11 
Ball and roller bearingS....cccccscesees 92.66 42.8 43.3 2.15 2.14 
Machine shops (job and repair)......eee. 90.94 42.2 43.1 2.10 oii, 
ELECTRICAL HAGHITERY.....o..cccesscccscoccceve 78.94 40.6 40.9 1.93 1.93 
Electrical generating, transmission, 
distribution, and industrial apparatus.. 84 86 k1& 41.6 2.04 2.04 
Wiring devices and supplies..........s.. 7h .66 41.0 40.8 1.83 1.83 
Carbon and graphite products 
NE Riickcntkhdkcwasernaceewade 84.62 41.1 2.1 2.01 2.01 
Electrical indicating, measuring, and 
recording instruments......sseccecceses TT 23 40.6 1.3 1.90 1.87 
Motors, generators, and motor-—generator 
BOCES. ccccccccscccccccccesccsccccecccccce 90.29 41.4 41.8 2.15 2.16 
Power and distribution transformers..... 84 .87 41.0 K1.4 2.05 2.05 
Switchgear, switchboard, and industrial 
ROPE 5s ins 0 '5ic 015 a1 sie rorcisin Oem ob islerce's 85.07 41.9 41.7 2.04 2.04 
Electrical welding apparatus............ 98.33 4h..7 4h .g 2.26 2.19 
ee 17.03 39.8 39.3 1.97 1.96 
Insulated wire and cable....cccccccescece 82.51 42.7 43.2 1.89 1.91 
Electrical equipment for vehicles........ 83.01 38.2 40.1 2.04 2.07 
er Peer reer 75.42 41.7 41.9 1.80 1.80 
Communication equipment......esesccescees 74.70 40.5 40.6 1.85 1.84 
Radios, phonographs, television sets, 
ie CRIs ic 00kc0 5064s vaewassnden 70.80 39.8 40.0 1.78 LTT 
POR WUE itn dcsevicscccndessnsesveves . 66.76 39.0 39.5 1.69 1.69 
Telephone, telegraph, and related 
en ee Cn Aen err rr Serer 97.02 kh 3 43.9 2.21 2.21 
Miscellaneous electrical products......-. 11.93 40.6 40.8 1.91 TSE 
BEOrase DOttONEBS = wx cidis suas cscasnmnis 85.28 39.7 41.0 2.08 2.08 
Primary batteries (dry and wet)......ee. 63.52 40.6 39.7 1.62 1.60 
X-ray and non-radio electronic tubes.... 83.20 41.4 40.0 2.13 2.08 
































Hours and gross earnings of production workers 


or nonsupervisory employees - Continued 








Average weekly 


Average weekly 


Average hourly 








earnings hours 
Industry 

February January February | January January 

956 1956 1956 1956 956 

TRANSPORTATION EQUIPMENT.................. $89. 38 $91.35 39.9 40.6 $2.25 
MAU CMORE Ets osare valde Ceslens Kaen teneselsee es 87.55 90.97 38.4 39.9 2.28 

Motor vehicles, bodies, parts, and 

BECESEOPIOE cc cccccceceacueucede suede es 88.09 91.77 38.3 39.9 2.30 2.30 

Bruck and bus FOGlES. <<<:acecccncicisndeedene 80.78 79.00 ko.8 4O.1 1.98 1.97 

Trailers (truck and automobile)......... 83.03 81.39 0.5 39.7 2.05 2.05 
Bircvalt Aid PattG..s sc cccccc condensteews 92.82 92.82 42.0 42.0 2.21 2.21 

BEKCRER Oe cis dce cad bewteaetaouchuademtess 91.7% 91.32 41.7 41.7 2.20 2.19 

#ircraft engizes and: partes: <.<cisecdees 94.55 96.08 42.4 h2.7 2.23 2.25 

Aircraft propellers and parts........... 92.38 92.77 41.8 41.6 2.21 2.23 

Other aircraft parts and equipment...... 95.20 95.18 h2.5 42.3 2.2h 2.25 
Ship and boat building and repairing..... 85.28 84.63 39.3 39.0 2.17 2.17 

Shipbuilding and repairing........eeeee- 89.31 87.85 39.0 38.7 2.29 2.27 
Boatbuilding and repairing..........2e0- 71.10 71.15 hO.k 40.2 1.76 1.77 
Raviroad equipment... cccclcccseccadenes 94.13 94.77 hO.k hO.5 2.33 2.34 

Locomotives and parts: «csc cccccesisceces 99.10 99.49 h2.9 h2.7 2.31 2.33 
Railroad) end: street Canes scs ss ck cic mces 90.48 91.03 38.5 38.9 2.35 2.34 
Other transportation equipment........... 77.38 Ti. 40.3 hO.6 1.92 1.91 
INSTRUMENTS AND RELATED PRODUCTS.......... 80.36 19.97 41.0 40.8 1.96 1.96 
Laboratory, scientific, and engineering 

PrmmUCUMENOMe Wace ccedeeeewesaecanece weed 91.74 91.52 41.7 41.6 2.20 2.20 
Mechanical measuring and controlling 

EVISU MUMOIIL Es /cic coe ewes dae a wow eee memaen 82.60 82.60 41.3 hl.3 2.00 2.00 
Optical instruments and lenses........... 81.20 81.81 Ok 40.7 2.01 2.01 
Surgical, medical, ana dental instru- 

MOUs <ine-c-c slele de KERN eVERASS Coe ole aadeas 70.99 70.58 40.8 40.8 1.73 
eels GAs <ccsx0dccnnsdckxeenenien 64.53 62.40 kl.1 40.0 1.57 1.56 
Photographic apparatuS.....cceccccccscece 89.40 89.40 41.2 41.2 2.47 2.17 
Watches 2d CLOCKS. 60 ccs cee cacecdcensea 70.13 70.17 39.4 39.2 1.78 1.79 

MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES.... 69.43 69.66 40.6 40.5 ich 1.72 
Jewelry, silverware, and plated ware..... 72.16 71.99 42.2 42.1 3.72 1.71 

ee ee 68.10 68.10 42.3 42.3 1.61 1.61 

Silverware and plated ware.........ss.ee. 81.90 80.06 2.0 h1.7 1.95 1.92 
Musical instruments and parts..........-- 77.83 TT.2T hl.& kl.1 1.88 1.88 
foys and sporting goods... ....ccesssccess 62.65 61.78 39.4 39.1 Ls 1.58 

Games, toys, dolls, and children's 

QUE isn ctveeccessyetavnasgennesee 62.01 60.67 39.0 36.4 1.59 1.58 

Sporting and athletic goods..........0.. 63.44 63.04 39.9 39.9 1.59 1.58 
Pens, pencils, other office supplies..... 64.68 62.31 41.2 40.2 1.57 1.55 
Costume jewelry, buttons, notions........ 62.71 63.02 40.2 hO.4 1.56 1.56 
Fabricated plastics products..........e.. 72.39 72.62 40.9 40.8 1.77 1.78 
Other manufacturing industries........00- 73.89 73-93 40.6 ho.k 1.82 1.83 
































Hours and gross earnings of production workers 


or nonsupervisory employees - Continued 








Average weekly 


Average weekly 


Average hourly 


























Industry earnings hours earnings 
February January February | January February January 
1956 1956 1956 1956 1956 1956 
TRANSPORTATION AND PUBLIC UTILITIES: 
TRANSPORTATION: 

Class I railroads 1/ seein see eeaee $89.89 $86.73 42.4 1.3 $2.12 $2.10 

Local railways and bus lines.........06. 82.60 81.60 42.8 h2.5 1.93 1.92 
COMMUNICATION: 

BSI PhONE... ss pu esetesse sess eee ee wes 71.9% 73.28 39.1 39.4 1.8% 1.86 
Switchboard operating employees 2/... 59.20 59.41 37.0 36.9 1.60 1.61 
Line construction, installation, and 

maintenance employees 9/.....+--+e++- 99.33 102.93 43.0 43.8 2.31 2.35 

MERE GORG Hy AY ..i 65's ois aces 46 a's oo ise’ s oat wie ets 78.21 78.40 41.6 1.7 1.88 1.88 

OTHER PUBLIC UTILITIES: 

Gas and electric utilities....cesccceses 88.37 89.42 1.1 h1.h 2.35 2.16 
Electric light and power utilities..... 90.64 91.08 41.2 kl.& 2.20 2.20 
ed MATTER, ovens ceanene saa 83.03 8h. 05 40.7 41.0 2.04 2.05 
Electric light and gas utilities com- 

biped. cass iaees ses aeses one ee eGees 90.03 90.69 h1.3 41.6 2.18 2.18 

WHOLESALE AND RETAIL TRADE: 
WHOLESALE TRADE............ Gib cere wanes 78.99 79.58 40.3 40.6 1.96 1.96 

RETAIL TRADE (EXCEPT FATING AND DRINKING 
PEACESOS 5d. dius cs cee een ewe bese aces 59-29 59. hh 38.5 38.6 1.5% 1.54 

General merchandise stores........eeee0% 42.58 43.05 34.9 35.0 1.22 1:23 
Department stores and general mail- 

Dener MOUSE oucs ode ss daG eo kbwn weenie eels 48.06 48.k2 35.6 35.4 2.35 1.36 
Wood and Uiqhbr Stores s.<soks.ccscc0 S60 00% 61.92 61.92 37-3 31<3 1.66 1.66 
Automotive and accessories dealers...... 78.92 79.10 43.6 43.7 1.81 1.82 
Apparel and accessories stores.......... 46.15 47.06 34.7 34.6 1.33 1.36 
Other retail trade: 

Furniture and appliance stores......... 66.56 67.39 41.6 41.6 1.60 1.62 

Lumber and hardware supply stores...... 69.55 69.72 41.9 42.0 1.66 1.66 

FINANCE, INSURANCE, AND REAL ESTATE: 

Banks and trust companies........+eeeee- 61.61 61.72 — = = 
Security dealers and exchanges.......... 97.51 99.09 = = = 
FMBUPANCE CAPPICKS <oi5 cscs sescccsc wees sis 75.62 75.78 - - - - 

SERVICE AND MISCELLANEOUS: 

Hotels and lodging places: 

Hotels, year-round 5S/...6...0.esccscsece 41.41 41.61 41.0 1.2 1,501 1.01 
Personal services: 

RE. oad \aethieesacheeekaee 40.90 41.51 40.1 40.3 1.02 1.03 

Cleaning and dyeing plants............. 47.21 h7.34 38.7 38.8 1.22 1.22 

Motion pictures: 

Motion-picture production and distri- 

WURIOict 6h reesap inane ee canes 86.55 93.21 - - - - 





1/ Beginning with January 1956, class I railroads include only those having annual operating revenues of 


$3,000,000 or more. 
more. 


assistants; operating room instructors; and pay-station attendants. 


This class formerly included all railroads having annual operating revenues of $1,000,000 or 
2/ Data relate to employees in such occupations in the telephone industry as switchboard operators; service 
During 1955 such employees made up 41 percent 


of the total number of nonsupervisory employees in telephone establishments reporting hours and earnings data. 


3/ Data relate to employees in such occupations in the telephone industry as central office craftsmen; 
installation and exchange repair craftsmen; line, cable, and conduit craftsmen; and laborers. 
26 percent of the total number of nonsupervisory employees in telephone establishments report- 
\/ Data relate to domestic employees except messengers and those compensated 


employees made up 
ing hours and earnings data. 


During 1955 such 


entirely on a commission basis. 5/ Money payments only; additional value of board, room, uniforms, and tips, not 


ineluded. 
XXXVITI 

















Historical Data 


Table A-1: Employees in nonagricultural establishments, 


by industry division 


(In thousands) 



































Transpor- Finance, Service 
Contract Manufac- [tation and| “holesale insurance, and Govern- 
Year and month TOTAL Mining bievet turing public and retail) ana real miscel- ment 
struction wattthtun trade aatata Sanequs 
A al avera 
Wo istaedacens 26,829 | 1,124 1,021 10,534 3,711 h, 664 1,050 2,054 2,671 
ae een enees 27,088 | 1,230 848 10, 534 3,998 4, 623 1,110 2,142 y 
1G2L.weseeeeeees . 2h, 125 953 1,012 8,132 3,459 9 TS 1,097 2,187 2,531 
1922 eeeeeeeeese 25,569 920 1,18 8, 3,505 5, 08h 1,079 2,268 2,542 
; rr 28,128 | 1,203 1,229 10,155 3, 882 5, 49k 1,123 2,431 2,611 
IGBRs ccccses wire 27,770 | 1,092 1,321 9,523 3, 806 5,626 1,163 2,516 2,723 
Si saceevackes ‘ 28,505 | 1,080 1, 446 9, 786 3, 82h 5,810 , 1,166 2,591 2, 802 
1926...... . 29,539 | 1,176 1,555 9,997 3,940 6, 033 1,235 2,755 2, 848 
Ms ckcevdeducs 29,691 1,105 1,608 9, 839 3,891 6,165 1,295 2,871 2,917 
a ndeenwe 29,710 | 1,0k1 1,606 9, 786 3, 822 6,137 1, 360 2,962 ¥ 
1929...... aqetied 31,041 | 1,078 1,497 10, 53% 3,907 6,401 1,431 3,127 3, 066 
Si aksexedsiwns 29,143 | 1,000 1,372 9, 401 3,675 6, 064 1,398 3, 08% 3,149 
, wires 26, 383 864 1,214 8,021 3, 2h3 5,531 1, 333 2,913 3, 26% 
1932... sees 23,377 Tee 970 6,797 2, 80% » 9OT 1,270 2,682 3,225 
Wr svncedeuns . 23, T35 809 7,258 2,659 4,999 1,225 2,614 3,167 
Sracdveiascees 25,699 87h 862 8, 346 2,736 5,552 1,247 2, 78h 3,298 
Site xenendews ‘ » 792 888 912 8,907 2,771 5,692 1,262 2, 883 3,477 
Bi escuanne eee 28, 802 937 1,145 9,653 2,956 6, 076 1,313 3, 060 , 662 
ee 30,718 | 1,006 1,112 10,606 3,114 6, 543 1,355 3,233 3, 749 
1938....-.eeseeee 28, 902 882 1,055 9,253 2, 840 6,453 1, 347 3,196 , 876 
OO. rinciannnes 30, 312 8h5 1,150 10, 078 2,912 6,612 1,399 3,321 3,995 
1QHO....seeeeeees 32,058 916 1,294 10, 780 3,013 6, 940 1,436 3,477 4, 202 
DRireceivennveds 36,220 947 1,790 12,97% 3,248 7,416 1,480 3,705 4, 660 
19h2....+2- eoeeee 39,779 983 2,170 15,051 3,433 T, 333 1,469 3,857 5, 483 
19h3. 0. eeeeeeeee » 106 917 1,567 17, 381 3,619 71 1,435 3,919 , 080 
194k Ee SSS ee be kl, 534 883 1, 09% 17; lll 3, 798 7, 1, 409 3, 934 6, Oh3 
Dééictansvens kO, 037 826 1,132 15, 302 3,872 7,522 1,428 4, O11 5, Sab 
Bh ccs dewdswens 41,287 8&2 1,661 14, 461 4,023 8,602 1,619 kh, kTh 5,595 
SE oiisiekcawee +] 43,862 9h3 1,982 15,290 4,122 9,196 1,672 4, 783 5,4 
eee hh, 48 982 2,169 15,321 hy 142 9,519 1, Tal 4, 925 5,650 
SS eee -| 43,315 918 2,165 14,178 3,949 9,513 1,765 4, 972 5,856 
1950. .-seeeee aoe a4, 738 889 2,333 1h, 967 3,9TT 9, 645 1, 82h 5,OTT 6, 026 
| 47, 347 916 2,603 16,104 k, 166 10, 012 1,892 5, 264 6,389 
Se ecskiuseuns 48, 303 885 2,63% 16,334 4,185 10,281 1,967 5,411 6,609 
Pixsecccdeaves 49, 681 852 2,622 17,238 4,221 10,527 2,038 5,538 6,645 
Si ¢s ceducoves 48,431 TTT 2,593 15,995 4 ,009 10,520 2,122 5, 664 6, 751 
Le cccceccesees 49,950 TTO 2,780 16,557 4,056 10,803 2,215 5,854 6,915 
1955: January. ee 48,068 752 2; 362 15, 932 3, 932 10,475 2,144 D3 636 6,835 
February..| 48,077 750 2,317 16,064 3,937 10,371 2,155 5,653 6,830 
March.....| 48,569 758 2,433 16,203 3,964 10,474 2,174 5,704 6,859 
Apritecescs 49, 073 159 2, 614 16, 257 3,937 10, 619 2, 185 5,821 6,881 
MAY ccceees 49,494 764 2,790 16,337 3,998 10,604 2,19 5,888 6,918 
June...e..| 50,165 783 2,928 16,577 4,083 10,715 2,231 5,937 6,911 
July....e.| 50,074 712 3,032 16,477 4,113 10,707 2,263 5,988 6,722 
August....| 50,464 T19 3,068 16,820 4,136 10,713 2,265 5,996 6,687 
September.| 50,992 784 3,094 16,919 4,148 10,902 2,248 5,971 6,926 
October...| 51,125 778 3,031 17,006 4,121 10,990 2,2h1 5,915 7,043 
November..| 51,262 783 2,921 17,052 4,139 11,213 2,238 5,883 7,033 
December..| 51,996 783 2,756 17,027 4,161 11,849 2,2h3 5,853 7, 32h 
1956: January. oe 50, 284 TTT 2,588 16,8h2 4,083 10, 920 2,238 5,803 7,033 
February.. 50,246 780 2,588 16,824 4,083 10,819 2,250 5,818 7,064 
March.....| 50,499 783 2,669 16,764 | 4,106 10,931 2,265 5,859 | 7,122 
April.....| 50,803 789 2,847 16,759 4,120 10,922 2,279 5,978 7,109 

















Industry Employment 


‘In thousands ) 


Table A-2: All employees and production workers in nonagricultural 
establishments, by industry 









All employees 


Production workers 

































Industry 1956 1955 1956 1955 
April March April April March | April 
TE isciitiovticsindsnleeaaeskeleaiee 50,803 50,499 49,073 ~ - - 
NAPEROS Sic akindkwes cea Wenpecwtentoeseene 789 783 759 - - - 
on i a a na 108.8 107.3 100.7 93.3 91.8 85.8 
EPOnta ABEL Swiss ace eahawccuinie weer eee Sef 34.1 32.0 31.2 29.5 27-5 
CONDEr MINIs 66s od see bean a mwies 34.0 33.8 30.6 29.1 28.9 26.1 
Lead and Zinc mining... .ccccccccccsccee 17.3 17.3 17.0 14.8 14.8 14.5 
RE its vcnstineaisoanmeends 31.4 32.1 35.0 28.6 29.1 31.7 
SUTIN DUS HCO cco we weeiwekecwioseeets 222.4 223.1 210.9 203.1 203.5 193.0 
CRUDE-PETROLEUM AND NATURAL-GAS 
FMAM MINOT: issn iate aw ates otonw tov eheverevcte miabomieve 315.4 313.5 305.9 - - = 
Petroleum and natural-gas production 
(except contract services)........... = = = 128.7 127.6 126.4 
NONMETALLIC MINING AND QUARRYING....... 22:2.54 107.3 106.4 95.6 91.4 91.7 
CONTRACT CONSTRUCTION. 6.oo.ciccnuescdccdecies 2,847 2,669 2,614 = = = 
NONBUILDING CONSTRUCTION................ 479 425 457 - - - 
Midhwey BHO BAOURE ssc oseccscoee esas ss 202.9 168.0 196.4 e > 
Other nonbuilding construction........ 276.2 256.8 260.6 = a 
BUILDING CONSTRUCTION...............0008 2,368 2,2hh 2,157 - * - 
GENERAL CONTRACTORS. ...............000. 979.2 914.2 881.5 - - - 
SPECIAL-TRADE CONTRACTORS.............. 1,389.1 1,330.1 1,272.4 - - - 
PAUMOINE BNA MOAtINEG » oie 6.01064 66 cs 00s <0 318.3 313.5 303.0 ~ = - 
Painting and decorating.......ssseeeee 164.5 147.3 153.3 ‘ e “ 
BlSCtPicel WOEK isso sccccwivscccsncesos 172.4 170.7 161.6 - - - 
Other special-trade contractors....... 733.9 698.6 654.5 es = = 
TOI, ok sv wtouedivducndickeveden 16,759 16,764 16,257 13,113 13,125 12,809 
RN is vec cccbensweuscxiwesiods 9,783 9,730 9,414 7,671 7,621 7,450 
Ie IG iis. sch cs Gisrincesvccas 6,976 7,034 6,843 5, 442 5,504 5,359 
ORDNANCE AND ACCESSORIES............... 129.5 129.7 141.9 84.3 83.7 96.2 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS.............. 173.3 1,468.1 1,448.0 1,021.5 1,020.7 1,016.1 
Mbt DreNte tS: siscice 5 o0ba sees eee wesc c 328.5 334.6 316.0 2554 262.4 246.3 
Dairy @rbdUctess oo. 4is<5os,00ses Ge eaeeeres 112.3 108.4 111. 67 73-2 70.5 74.0 
Canning nd preserving <.<.0 si. 06% see 178.2 172.0 173. 146.2 140.1 143.4 
Grain-miid ProdUCts's<0.c.6%6:54 0dseeelew's hy a 117.9 119.4 83.6 83.8 85.8 
Bakery PEOAUCIE <<. 3s 54G os cwiec sees seers 287.8 286.7 280.5 169.0 169.3 169.1 
CER ccc kcnrnccndisvendasiinccmenice 26.4 26.8 27.8 21.0 21.4 22.7 
Confectionery and related products.... Th. 78.2 
DeverabeGs o55c625 5c he she es cess eens eee 209.6 205. 
Miscellaneous food products........e.- 














Table A-2: All employees and production workers in nonagricultural 


establishments, by industry - Continued 


{In thousands) 


Industry Employment 





All employees 


Production workers 




















Industry 1956. 1955 1956 1995 
April March April April March April 
TEXTILE-MILL PRODUCTS..................00. 1,061.3 1,071.5 1,075.6 971.6 980.5 982.8 
Scouring and combing plants.............- 6.3 6.5 6. 5.7 6.0 5.8 
Yarn: and thread’ Wille. ...s csc dees wceseeee 125.0 126.4 131.3 115.7 py | 121.4 
Broad-woven fabric mills6....ccccccccccces 462.5 465.1 473.1 436.6 438.0 4h5.5 
Narrow fabrics and smallwares........eee. 30.2 30.4 30.7 26.6 26.9 26.8 
Sa CARR oo 0504 8s F6 wee weenXn 219.9 222.6 217.2 200.2 202.8 196.3 
Dyeing and finishing textiles............ 87.9 89.5 88.3 76.8 78.1 TT-5 
Carpets, rugs, other floor coverings..... 53.1 53.7 52.6 45.3 45.7 kh 
Hats (except cloth and millinery......... 12.4 13.0 12.9 10.8 11.5 11.4 
Miscellaneous textile §00dS....cccccssccce 64.0 64.3 63.1 53.9 54 4 53.7 
APPAREL AND OTHER FINISHED TEXTILE 
PROC OG > 9c at's ot are Ske OOS Vial Balser aees 1,200.6 1,248.4 1,175.0 1,069.6 1,116.1 1,046.2 
Men's and boys' suits and coats.......... 120.6 122.0 115.2 108.3 109.7 103.1 
Men's and boys' furnishings and work 
NE: 6 <i aks icadabwss eee eeweieees 316.1 317.3 305.5 292.4 292.8 281.2 
WORGEHTS OULEEWEEEs 6 occ co ccacs Hise ceoeeweeen 356.6 385.3 351.0 335.5 343.3 310.9 
Women's, children's under garments........ 126.0 128.1 120.4 111.9 114.4 107.4 
de ee Se Pe Trt Tre eT ee 17.1 22.7 18.8 14.9 20.2 16.3 
Chitdren’s outerwear. . o<ccsceck ccs cesce ce 66.0 69.6 67.0 58.4 62.4 60.2 
Wurpdods. + ater e ccccodnccsse deere cesewas 8.4 9.6 8.7 503 6.7 6.0 
Miscellaneous apparel and accessories.... 60.9 62.1 59.0 54.8 55.8 52.6 
Other fabricated textile products........ 128.9 131.7 129.4 108.1 110.8 108.5 
LUMBER AND WOOL PRODUCTS (EXCEPT 
on , , RO RE: SEED TOK .3 686.1 709.1 635.8 618.5 642.4 
Logging camps and contractors...........- 78.9 69.6 81.0 72.9 63.4 74.8 
Sawmills and planing mills............... 377.8 372.2 380.5 348.4 343.7 351.8 
Millwork, plywood, and prefabricated 
structural wood products.......scccccees 133.7 131.3 137.2 111.3 109.1 116.0 
Wooden Containenee: os osu csccis wn acaaesdetes 56.0 55.9 54.8 52.1 51.7 50.5 
Miscellaneous wood productsS..........ee.- 57.6 5Tel 55.6 51.1 50.6 49.3 
oo a . eee 373.8 377.5 356.1 14.6 
Household furniture.......ceeeee wcccecoce 258. 262.7 ro a bm a 
Office, public-building, and professional -_ 
SULTHICULES occ cc ence ceeesetwtee ued sie se xa Ts 47.5 43.1 i ’ 
Partitions, shelving, lockers, and : * 3 38 3 34.8 
Pietures:% 26. 4s ‘or Rae ORS EB Pee ee eco 38.7 38.9 36.8 29.5 29.7 28.1 
Screens, blinds, and miscellaneous 
furniture aud LIsturess . 2. ccs ec cce ce wens 29.1 28.4 25.1 22.5 21.9 18.9 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS................. 563.3 559.6 8.2 
Pulp, paper, and paperboards mills....... 280.3 re ap rp peop ps pat 
Paperboard containers and boxes........+. 148.6 148.4 141.5 121.1 121.0 peg 
Other paper and allied products.......... 134.4 132.5 128.2 106.5 108.8 as 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED “ 
PMU EOD Seicts oe isin wacee Gclcewcasneecseeeee 7.0 8hy 1 812.7 6.8 
NE 09 0.0 bb R659 004 KER OMe ee renew 312.7 310.5 299.2 sae as = 
Periodicals. .cccccccccccccccccccccccccece 65.2 65.8 63.2 28.9 28.8 pes 
Lot (erent ere rT eee Ce eR CT 53.9 53.7 50.8 33.7 33.4 aa 
Commercial printing....scesccecscescceees 219.5 219.8 210.9 178.4 179.5 5 “er 
EACHUGPOONUNGs cc, ccitiedis ccccded daececactice doe 63.0 63.1 61.4 4723 ey wy 
Gree ind) CATs) <<0 cute cuneaceseseeucneea 18.1 17.9 17.6 12:9 My >) 
Bookbinding and related industries....... 46.4 45.6 2.0 3 Wr; 7 12.8 
Miscellaneous publishing and printing bs T. 36.8 33.3 
SORCNGER sori 006d cet vad decane cueadecaees E 
68.2 67.7 67.6 53.2 52h 51.4 





























Industry Employment 


establishments, by industry - Continued 


(In thousands) 


Table A-2: All employees and production workers in nonagricultural 









All employees 


Production workers 

















Industry 1 1955 p 1955 
April March April. April. Merch | Apri], _ 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS............. 839.4 836.0 810.5 569.6 566.1 550.2 
Industrial inorganic chemicals........... 109.0 108.8 102.4 75.8 76.0 72.0 
Industrial organic chemicals............. 315.8 315.6 305.7 221.6 221.1 213.7 
Driigs “Rnd MOALCINES S 6s 5icic vi9's 015k 0 sess elr s 93.3 93.0 92.4 55.6 55.6 56.7 
Soap, cleaning and polishing 
PFEParatioNnS..cecececcesccccsccccccsscce 49.6 49.7 4Owk 29.9 29.9 29.9 
Paints, pigments, and fillers............ Th.5 74.2 72.6 47.0 46.9 45.8 
Gum and wood chemicals......scesceccecees 8.3 8.4 7.8 Ten Tel 6.6 
Peahid Seere cca ccs sak eee sees eae eebes 48.5 45.5 47.8 39.7 36.6 38.9 
Vegetable and animal oils and fats....... 40.3 41.2 38.9 28.2 28.9 26. 
Miscellaneous CREMICEIG 66/600 s00 6:0:0.0:6/600' 100.1 99.6 93.5 64.7 64.0 60.0 
PRODUCTS OF PETROLEUM AND COAL............ 252.3 251.5 250.9 172.7 171.8 173.4 
Petrolenie TERING . iis cs as 010 oso vee'o'seicln eos 200.6 199.7 200.2 131.2 130.0 132.3 
Coke, other petroleum and coal products.. 51.7 51.8 50.7 41.5 41.8 l,l 
Te er re 278.7 280.1 266.3 219.1 220.8 209.0 
Pines and SRNEP TUDES 66 soos sa sclcSiossles 120.1 120.4 115.8 92.3 92.6 88.6 
Rubber PoGtweRe sso s.06o ese seeks sesweceeoes 24.7 24.9 21.3 20.3 20.7 By oe 
Other rubber products.......cccccccccccce 133.9 134.8 129.2 106.5 107.5 103.3 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS.............. 371.8 384.7 376.7 331.9 344.1 336.7 
Leather: tanned, curried, and finished... hh 6 kh .Q kh 7 40.2 40.3 ho, 
Industrial leather belting and packing... 5.0 5.0 4.8 3.9 3.9 3.7 
Boot and shoe cut stock and findings..... 17.1 18.2 17.4 15.3 16.4 25.5 
Footwear (except rubber)....cseccccceeeee 243.0 251.4 245.9 218.7 226.5 223.53 
LROEREO 5G aSieb poise sebbbi seke ee pesce ese 15.7 15.7 16.3 13.4 13.5 14.0 
Handbags and small leather goods......... 28.6 32.0 31.5 2h.9 28.3 28.1 
Gloves and miscellaneous leather goods... 17.8 17.5 16.1 15.5 15.2 13.9 
STONE, CLAY, AND GLASS PRODUCTS........... 570.4 563.8 538.6 477.7 472.2 452.3 
Pind PIG di dccnaxcnccheundsenvsswheckens 3h ot 33-7 32.7 30.5 29.9 29.4 
Glass and glassware, pressed or blown.... 98.2 96.9 92.4 82.9 82.0 78.6 
Glass products made of purchased glass.. 18.7 18.5 17.2 15.8 15.7 14.8 
Cement. Dyer euniG..¢<cssscec seeks esas oss 42.9 42,3 41.9 36.2 35.5 35k 
Structural clmy products... ..22%<\sss seer 85.5 86.0 19.7 76.0 76.6 71.0 
Pottery and related productS.......ceeeee 56.2 55 4 54.2 49.7 49.0 48.1 
Concrete, gypsum, and plaster products... 118.1 114.1 109.3 96.3 92.6 89.3 
Cut-stone and stone products.......eeeeee 20.7 20.5 20.0 18.2 18.0 17.6 
Miscellaneous nonmetallic mineral 
WEOUUCES sis «\snic.cs oss io'sn19 G5 910s 19 Osis 7e)0/e arsele 95.7 96.4 91.2 72.1 72.9 68.4 
PRIMARY WETAL GRDUSTRIES « .oosicic cccecscesicws 1,349.1 1,342.5 1,258.7 1,139.3 1,130.3 1,062.8 
Blast furnaces, steel works, and rolling 
“ey ER ee oc a a a ome Ce 665.4 661.7 620.4 69. : 
Iron and steel foundries.......cccccccees 2h2.3 2h2.1 225.2 ae =e = 
Primary smelting and refining of z 
DOnTST rouse DECALS... $255 6045535008 es 60682 68.0 67.4 63. , 
Secondary smelting and refining of . no “ 9 Hh .6 51.8 
HONLOLTOUS WECRIN: 62/05.065 5s s5 00s 64s cene 13.8 13.6 12.6 10.4 10.3 9.5 
Rolling, drawing, and alloying of " 
NONSSPTOUS MELREE. 54.2650 55cd wise se Nees 122.1 119.2 132, , 
Nonferrous foundries. « .ssc0c0sccscsase oo 76.9 ~ a9 54 = 404 : 
Miscellaneous primary metal industries... 160. 161.0 146. 130.4 130.7 118.0 






































(In thousands) 


Industry Employment 


Table A-2: All employees and production workers in nonagricultural 
establishments, by industry - Continued 





All employees 


Production workers 

















Industry 1956 1955 1956 1955 
April March April April March April 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORD- 
NANCE, MACHINERY, AND TRANSPORTATION 
OD sa: Cincebneebenenacs wacwedeuar 1,121.0 1,117.0 1,094.5 894.8 893.0 882.5 
Tin cans and other tinware.....cccccccees 58.2 56.2 56.7 51.0 49.0 49.6 
Cutlery, hand tools, and hardware........ 154.0 155.0 154.3 124.8 126.1 126.7 
Heating apparatus (except electric) and 
plumbers' supplies... .cccccccccccccccces 124.2 124.0 123.9 96.8 96.7 975 
Fabricated structural metal products..... 297 «3 293-5 268.8 223.6 220.7 200.8 
Metal stamping, coating, and engraving... 2h1.1 240.8 24h 9 198.2 199.1 206.2 
Lighting fixtures... cccccccccccccccvccecs 47.8 48.1 51.1 38.6 38.7 41.4 
; Fabricated wire products......csccccccees 60.4 60.6 60.7 50.2 50.3 51.0 
Miscellaneous fabricated metal products.. 138.0 138.8 134.1 111.6 112.4 109.3 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL)............. 1,734.0 1,720.1 1,582.2 1,293.8 1,261.0 1,174.8 
Bug ives and tar tineed es scares diiecincs cow we 78.1 77.6 73-7 57.2 57.1 52.6 
Agricultural machinery and tractors...... 153.2 154.8 159.1 S331 114.3 119.3 
Construction and mining machinery........ 154.1 152.2 aeter 133.3 112.1 92.0 
Metalworking machinery.....-+eeececeeceees 289.2 287.6 259.5 223.1 221.4 198.2 
Special-industry machinery (except 
metalworking machinery) <<. .s6<cvicccecee 192.1 191.9 178.4 137.0 137.5 127.3 
General industrial machinery...........+.- 262.1 258.5 234.1 178.3 176.0 158.4 
Office and store machines and devices.... 125.1 122.5 108.7 94.9 92.9 85.1 
Service-industry and household machines.. 204.9 200.8 193.4 160.0 153.9 149.0 
Miscellaneous machinery parts.....e.seees 275.2 274.2 247 .6 216.9 215.8 192.9 
ELECTRICAL ONCHINENY oon ccisc eens sense 1,194.5 1,162.2 1,095.3 875.8 841.5 7979 
Electrical generating, transmission, 
distribution, and industrial apparatus.. 415.5 391.0 382.9 302.1 275.8 270.2 
Blectvical appliancee.s (. .e0ce conc ccecaes 53.1 51.3 43.4 43,1 hl. 34.6 
Insulated wire and Cables ccicsciccvccccee 23.8 23.7 21.8 19.0 19.0 17.5 
Electrical equipment for vehicles........ 75.6 76.1 80.3 60.3 60.8 65.7 
Wieete le Tame icc mesic ecdese onde weemewe 31.4 26.5 27.8 28.1 23.2 2h .2 
Communication equipment.......cccccccccee 543.4 542.5 491.9 384.5 383.5 350.5 
Miscellaneous electrical products........ 51.7 51.1 47.2 38.7 38.1 35.2 
TRANSPORTATION EQUIPMENT................0.. 1,783.2 1,805.6 1,846.3 1,329.0 1, eT 1,432.6 
Ce Ee ee Eee me ee ee 811.8 840, 92h .9 652.0 678.1 7710.6 
Alreraft: and partsiis sicccccecccicweccceeces 772.8 766.0 736.5 513.1 511.5 508.6 
CPi is. civ eentenaeese a canedaaeee 490.4 485.5 466.9 32h.1 323.8 322.2 
Aircraft engines and parts...........26. 161.0 159.0 148.2 101.4 100.9 97.5 
Aircraft propellers and parts........... 14.9 14.7 13.5 10.0 9.9 9.3 
Other aircraft parts and equipment...... 106.5 106.8 107.9 77.6 76.9 79.6 
Ship and boat building and repairing..... 127.4 128.1 123.8 109.3 109.9 107.4 
Shipbuilding and repairing.........-.ee. 101. 102.2 99.3 86.5 87.1 85.9 
Boatbuilding and repairing...-..-eeeeees ro By 25.9 2h.5 22.8 22.8 21.5 
Rativoad equipments <ccc ics ces ct descervces 62.4 61.8 53.0 474 46.8 39.5 
Other transportation equipment........... 8.8 9.1 8.1 7.2 7.4 6.5 
INSTRUMENTS AND RELATED PRODUCTS.......... 335.2 334.2 317.9 231.6 23029 222.9 
Laboratory, scientific, and engineering x4 
CURE DOMMTIUD So aisidia Wilsle locale Hee wereclale eu ate 64k 63.6 . 
Mechanical measuring and controlling . Heol 31-5 37-3 34.9 
instruments...... aidan Saaductadewaee haa de 84.7 84.9 81.9 59.5 59.7 58.6 
Optical instruments and lenses........... 13. 14. p ¥ 
Surgical, medical, and dental wis ae 3s 10.8 10.5 
SRR CEUORUN 6 owe cs oss ea as Cetneteccmeens 42.6 42.3 8. . 
RN DOs ions Si sad ade ne sncsdeens 28.6 28.5 jay ip by — 
Photographic apparatus... .cccccccccccccee 65.4 65.3 64.9 42.3 42.3 re 
Watches and ClOCKS....cccsscccccccccocces 35.6 35.6 36.4 29.1 29.0 29.8 





























Industry Employment 





Table A-2: All employees and production workers in nonagricultural 


establishments, by industry - Continued 














(In thousands) 
All employees Production workers 
Industry 1956 1955 1956 1955 
April March April April March April 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES... 488 .2 491.0 473.5 394.2 397.7 386.5 
Jewelry, silverware, and plated ware.... 51.9 BOAT 51.4 41.5 42,3 41.0 
Musical instruments and parts........... 18.7 18.9 nH (Fe! 15.9 16.1 14.9 
Toys and sporting g00dS...-....eeeeeeece 90.3 86.7 84.0 7523 72.0 70.2 
Pens, pencils, other office supplies.... 31.4 31.3 30.6 23.3 23.5 22.9 
Costume jewelry, buttons, notions...... ‘ 59.9 63.3 61.1 48.6 51.7 50.8 
Fabricated plastics products........se.. 84.6 85.6 79.6 68.0 69.0 65.1 
Other manufacturing industries.......... 151.4 152.5 149.3 121.6 123.1 121.6 
TRANSPORTATION AND PUBLIC UTILITIES........ 4,120 4,106 3,937 - < 
TRANSPORTATION........00.- bistehieiaive epioe ion 2,737 2,729 2,648 - -: _ 
Interstate Pal lPOAss s.\5. 504s oes ewes se isee 1,196.2 1,189.1 1,157.8 “ Zz ee 
Clase T PatlroadSs.cccsi.s dicen soos cwee 1,048.1 1,041.2 1,011.8 a a S 
Local railways and bus lines.......e.ese. 110.6 111.2 118.1 a “ a 
Trucking and warehousing.......cecesece. ~ 783.5 784.9 743.6 = = = 
Other transportation and services........ 646.8 643.4 628.5 ~ “ r 
Bus lines, except LOCRL.s<.6.0%65 000400 ec8 43.3 43,2 43.4 x a x 
Air transportation (common carrier)..... 124.7 123.6 216.3 - - = 
I iis cn kidcd sonics 796 791 710 s 
MBLBONONEsioira ssw nboae ewes ouiesinmeis series 752.9 748.0 666.9 - ~ z 
MEIBGEAON: aossGsn cnaeekesneeeacsisecees 42.6 42.6 kok - = E 
OUUEE PUUREO GTILITIED. ooo scseciiscevcesens 587 586 579 i * % 
Gas and electric utilities... .ccccccccccs 564.5 563.2 556.6 = s 2 
Electric light and power utilities...... 250.1 249.4 248.3 - - - 
Gaeta hee ics aos oe6sb cree okass seus 143.3 143.0 138.4 Ps s x 
Electric light and gas utilities 
EpmbiG@edsasicussaccn eckkoss we esncexasaeer 27252. 170.8 169.9 = = - 
Local utilities, not elsewhere 
CUBBSLTICA. <2 viene ss so ulee inne seieewiee's 22.8 22.4 22.8 = a o 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE........ecceeeces 10,922 10,931 10,619 = % = 
WINE i hi diniimereiiad 2,921 2,926 2,805 . a " 
Wholesalers, full-service and limited- 
DNase sande oiedeie chvaaiees teres 1,706.8 1,710.3 1,633.3 a 
Ritalin s.<< 2 nconcsw ous anieessseenees 114.3 113.8 110. = 
Groceries, food specialties, beer, 
MINDS, “ODD PIRUOTES os s5504 Soon 5% o's 4isi0s 299.2 300.8 291.7 = = = 
Electrical goods, machinery, hardware, 
and plumbing equipment.........eeeecees 451.4 4hO.4 42k .5 ce a a 
Other full-service and limited-function 
ABER BER 6 oon bhbseneseasiesecen Sseaee 841.9 846.3 806.3 
Wholesale distributors, other.......s-ee6 1,214.5 1,215.3 1,17239 = 
IE nasi dais cv tewinisteokiaionies 8,001 8,005 7,814 7 . 
General merchandise storeS....ssscesececs 1,368.3 1,384.1 1,386.6 — * 
Department stores and general mail-order 
BOGMBE. b biaccwcrSudeees tin ceeoresecceer 882.5 889.7 862.2 ve = = 
Other general merchandise stores........ 485.8 kok 52h 4 e = ” 
Food and liquor stores...cccccsccccccccce 1,553.9 1,552.6 1,466.8 = = & 
Grocery, meat, and vegetable markets....| 1,092.9 1,090.0 1,017.4 ss = ie 
Dairy-product stores and dealers......... 227.7 225.8 22h .6 < a a 
Other food and liquor stores.....e...se- 233.3 236.8 22h .8 = = 
Automotive and accessories dealers....... 803.9 806.2 785.8 2 = = 
Apparel and accessories stores......seee- 575-1 589.5 605.8 = = ie 
OGRSr DOCALT APOGCs ooisb ck occ cdescedesconcs 3,699.9 3,672.7 3,568.5 - i = 
Furniture and appliance stores.......... 384.9 387.1 374.1 = = a 
ee 334.4 330.5 321.1 = - - 












































establishments, by industry - Continued 


(In thousands) 


Payroll Indexes 


Table A-2: All employees and production workers in nonagricultural 



























& All employees Production workers 
Industry HO 1955 1956 1955 ” 
April April April April 
FINANCE, INSURANCE, AND REAL ESTATE....... 2,279 2,265 2,185 a i - 
Banks and trust companies..........e+e-- 571.1 569.7 539.9 - - ‘s 
Security dealers and exchanges.......... 81.6 81.0 76.5 = eS 3 
Insurance carriers and agents........«e- 814.4 814.9 788.2 s x “ 
Other finance agencies and real estate.. 811.8 799.1 781-0 3 uw. = 
SERVICE AND MISCELLANEOUS...........20000. 5,978 5,859 5,821 a m - 
Hotels and lodging places.....seseseeees 485.0 467.7 484.3 * 
Personal services: 
EQUNOEI ORs s.o6.cicaccweslecdduawdadocaenes 331.0 330.2 328.5 a es a 
Cleaning and dyeing plants........+.e.- 165.4 163.4 164.4 = i a 
Motion nictuvesecsscdees decucuddcadscues 230.5 218.3 235.5 = = 
SR 6 «ss sv dwerhotainewkiteatinewaw 7,109 7,122 6,881 é ‘ ‘ 
FEDERAL....... RT Pe ee 2,168 2,162 2,153 ~ - o 
STATE AND LOCAL... ..ccccccccccccccscsces 4, Qh 4, 960 4,728 * “ 





































in manufacturing 


Table A-3: Indexes of production-worker employment 
and weekly payroll 





















Production-worker employment |Production-worker/ Year Production-worker employment | Production-worker 
Year Number Index payroll index and Number Index payroll index 
(in thousands) | (1947-49 = 100)| (1947-49 = 100) | month thousands )/ (1947-49 = 100)| (1947-49 = 100) 
1939... 8,192 66.2 29.9 1955 
1940.... 8,811 71.2 34.0 JAN.e 12,519 101.2 141.4 
19h1.... 10,877 87.9 49.3 Feb... 12,644 102.2 144.3 
1942.... 12,854 103.9 72.2 Mar... 12,770 103.2 146.5 
1943.... 15,014 121.4 99.0 Apr... 12,809 103.6 146.6 
19h4. 26. 14,607 118.1 102.8 May... 12,873 104.1 150.0 
1945.... 12,864 104.9 87.8 June.. 13,078 105.7 152.0 
1946.... 12,105 IT .9 81.2 
INT .000 12,795 103.4 97.7 July.. 12,942 104.6 150.9 
1948.... 12,715 102.8 105.1 a. er oe ne 
ept.. 13,365 105.1 158. 
1949.24. 11,597 93.8 97.2 Ostics 13,440 108.7 a 
1950.... 12,317 99.6 111.7 Nov... 13,487 109.0 163.8 
1951.... 13,155 106.4 129.8 Dec... 13,451 108.7 163.7 
BS 9 ee 13,144 106.3 136.6 1956 
DOS Ane 13,833 111.8 151.4 Jan... 13,260 107.2 159.1 
— eo 101.8 i37.T Feb... 13°55 105-5 157.7 
ecc5e 105. a eee ? . 157. 
2093 309 19265 Apr... | 13,113 106.0 135° 











































Shipyards 


Table A-4: Employees in Government and private shipyards, by region 





(In thousands) 











1956 1955 
Region 1/ 
April March February January April 
BETO, oi sccrccstriccioom see coecge = 208, 205.1 202.8 202.9 206.2 
OE MIN acidcsticrveneiieaiie eine 101.7 102.2 98.8 98.9 99.3 
IP WRN i ddcacccsdickstvsnenineseeaeees a 102.4 102.9 104.0 104.0 106.9 
NORTH ATLANTIC eeereeeesreeeeeeeeeeeeeeeeeeee ee @ 85.5 84.5 85.1 85.7 86.9 
Private SFOPOG sce sisa sic'vc.als o's 6 tise wee siee seis 40.9 39.7 39.8 40.5 39.8 
NaWe Gare es sais 65s ebsesiewsnasewsnes eae kh .6 4h 8 45.3 45.2 RT ol: 
Se Cv ids dee cccdesncvscebesenseess A 35.2 35.1 35.1 34.7 35.8 
Prigate  Varde. <i usucaenGssscues aces ace ‘ bE Pee 15.0 14.8 14k 15.7 
MRS RCAS so <0ino sie 6.0 0a sina eGine wate becens 20.1 20.1 20.3 20.3 20.3 
GULF: 
Primes ie OLS s6 ois Sais kw dee Reese iets 22.6 21.6 19.7 19.7 20.5 
eed TETTTTE ESTER Ee eee 50.1 52.5 51.4 51.8 53.6 
PrAVOGS SOPOO sos isk oh osGs cs eeiseeeesunue 12.4 14.5 43.0 13'.3 13.9 
NEV a POTS. 0 s6sS S4eicina Sa eees awe seinen i 37.7 38.0 38.4 38.5 39.7 
GREAT LAKES: 
Primate GeraGs 635640 ies snubs deodscc eeseue 563 6.1 6.0 5.4 kok 
INLAND: 
PEEPRLS POPOS 6 iss sisi ve se se pase edines noes 54 5.3 5.5 5.6 5.0 




















1/ The North Atlantic region includes all yards bordering on the Atlantic in the following States: Connecticut, 
Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, and 
Vermont. 


The South Atlantic region includes all yards bordering on the Atlantic in the following States: Florida, 
Georgia, North Carolina, South Carolina, and Virginia. 


The Gulf region includes all yards bordering on the Gulf of Mexico in the following States: Alabama, 
Florida, Louisiana, Mississippi, and Texas. 


The Pacific region includes all yards in California, Oregon, and Washington. 


The Great Lakes region includes all yards bordering on the Great Lakes in the following States: Illinois, 4 
Michigan, Minnesota, New York, Ohio, Pennsylvania, and Wisconsin. , 


The Inland region includes all other yards. 


2/ Data include Curtis Bay Coast Guard Yard. 












Government 


Table A-5: Government civilian employment and Federal military personnel 






















(In thousands) 











Unit of Government La 1955 
April March February January | Apri] 
FORME CUVILIAD CHREOTMERT tfeescreccconvniseceneeones 7,109 7,122 7,084 7,033 6,881 
PEDERAL (GE GIMEND 2h 2 ocdscncndswenecincdennd eas 2,168 2,162 2,160 2,156 2,153 
oe ORE IR PE EE OE OTe Ce 2,142.1 2,135.6 2,134.0 2,130 
Department of Defense.....eececcccecees 1,025.8 1,022.9 1,022.9 ae —- 
Post Office Departietttos . .4.6c6 cdi cccede 509.4 509.4 510.6 508 7 "504.6 
Other GgOnehGees cs ave diese tees deckeees 606.8 603.6 600.5 598.6 602.0 
Legisiativees tes oii eeiee sc cwas at kak Lecwaten 21.9 21.9 21.7 21.6 21.7 
FOMORE i ccese's GidsuéveFanceaewnd desea ree 4.3 4.3 4.3 k 3 Oo 
OLOTRONT OF CORMIND Bias «dae wey ckscnds capes 228 .6 228.7 228 .6 228.1 227.9 
BxGCuCi ves .4 ian cade Ui searedaceseceaeenaes 207.8 207.9 207. 
Department of Defense. ..cccsccccccesece 88.1 88 .3 rs hg wi —s 
Post Office Department.....ssecsscesees 8.6 8.6 8.7 8.5 8.7 
PEE At Tee oe ROL Se aI 111.1 111.0 100.8 110.7 110.6 
ViG GSOUEUEWES couccwiig Viewed dvccceaceeeenesees 20.1 20.1 20.0 19.8 19.9 
SUGL SBA So ac alelsisiclde cus ec selene neeoncewsanee at 7 “7 7 7 
STATE AND COGAL EMPLOWIENT 6 5 <5 ccciseccleciccsss 4, O41 4,960 4, 92h 4,877 4,728 
EER TEER LE CE ETT Tree ee 1,269.5 1,269.2 1,260.0 1.2h2.0 1.21 
A TEN NK DROS RG HA BOF 3,671.4 | 3,690.9 3,664.1 | 3,635.2 35%h 2 
Bduceticne. fs iss we ude ocecnie cet Madde stenes 2,239.3 2,250.1 2,241.1 2,210.4 
OUNER sc ccc cgcnccedscdenesenesosececcoarcesi 2,701.6 | 2,710.0 2,683.0 2,666.8 2 607 
POTRL WU TORRY POMIIUNNE afiaia viva sds Kannsnwnrige 2,865 2,879 2,893 2,908 3,065 
ROMs 466 ca 6 Rob ne keer eneegeteeseeaeacuaNeaunes 1,054.7 1,064.4 1,060.5 1,070.7 1,201.8 
MES POVGGs oc cracceccciaccdecesdtinegeaeeetneuseges 910.5 911.5 934.2 938.7 "959.6 
| ETE CER TCT ETO PE ee eee 671.8 674 a 669. k 669.8 667 "l 
Bar ttie COtdas aac deus oss uccewuconunscaewenewases 198.7 199.4 199.7 199.5 208.0 
COBB CANES ds.o 66 66 s:5 Ceca eeed em ataneamenee ines 28.9 29.1 29.2 30.3 a 




















1/ Data refer to Continental United States only. 
2/ Data are prepared by the Civil Service Commission. 
3/ Includes all Federal civilian employment in Washington Standard Metropolitan Area (District of Columbia and 
adjacent Maryland and Virginia counties). 
4/ Data refer to Continental United States and elsewhere. 








State Employment 


Table A-6: Employees in nonagricultural establishments, 
by industry division and State 


(In thousands) 









Mining 


Contract construction 



































1955 19 
Apr. Mer. Avr, Mer. 
anion aneenweneee 674.7 15.4 34.3 32.8 
as ep selec nica geal 216.4 14.8 18.1 27.7 
ERS Ra 5 313.7 6.1 12.7 12.6 
igi ecoticis ta ilaabeaes 944.6 37-3 288.2 281.5 
itndsoiaeeeecnel 420.1 13.9 28.9 26.2 
ce ceaacecmedin 853.2 (1/) 42.5 40.8 
District of Columbia 492.0 490.8 (2/) (2/) 18.8 18.4 
inp enna nia 998.7 949.2 7.6 Tak 86.3 86.7 
ininebivasenweekekee 946.9 908.1 4.8 4.6 53.7 51.4 
132.8 128.6 h 4.6 Tie 8.5 7.5 
T1Linols.cveccoccccccccces 3,418.4 3,333.0 31 30.6 30.1 aly er A 165.1 
1,392.3 1,371.2 10 10.4 10.4 69.5 9 4 
‘cknederbeapueeuees 631.8 630.8 3 2.9 3.0 31.9 26. 
Kansas....e.- 544.8 548.2 18.9 18.9 18.7 ho.0 37.4 
eeoeeeeeeeeseeseene - - 37.1 37.2 28.5 aad id 
Louisiana. .ccccccccccccccs 715.9 686.8 41.6 41.5 38.7 6 57.6 56.1 
ipinicia idea batinblés tae diacaaneienlae 263.1 261.2 6 6 05 9.7 8.8 
Maryland........ ‘ 832.3 806.6 2.1 2.2 2.1 69.7 65.0 
Massachusetts.......... rs 6 796.1 1,767.2 C/) (2/) (2/) 80.6 TS 
eS re gtene 9 398.3 2,439.9 16.2 15.5 16.1 107.0 102.0 
ee ee 863.5 847.4 840.6 19.0 16.9 15.5 47.0 42.5 
Mississippi. eeeceesececece 352.6 348.9 3-3 3.2 3.6 14.4 13.6 
Missouri........ See eeebere , 280.8 1,273.9 8.8 8.8 8.4 69.2 6TaT 
iGosbuwe 157.2 153.4 11.8 12.0 11.8 10.1 8.0 
Nebraska......... : 355.0 348.5 3.0 2.6 2.5 24.1 21.5 
Pabskssesobcsweouwies 84,2 81.4 5.4 5.4 4.7 79 Tot 9.1 
New Hampshire..........00. 175.7 174.6 2 of 2 8.2 Tel 8.9 
ihiccawecaie 1,867.4 1,822.1 41 4.0 41 109.7 O74 
NOW OKECOs 0 .6:6.0:05 000000 - 184.5 178.0 15.4 15.6 14.5 14.1 14.7 
inion cnessencel SORT 5,829.2 10.9 | 10.8 10.6 | 230.6 221.7 
North Carolina 1,036.7 1,021.8 3.9 3.9 4.0 48.7 49.9 
North Dakota... .cccccccccs 111.9 110.3 1.8 1.8 138 Tel 6.4 
(-savenwnekeneeuaeees 3,113.6 3,023.7 21.5 21.3 20.6 | 156.7 148.7 
562.9 553-9 54.0 54.6 51.1 30.9 32.5 
eeoeeeereecseseesione 468.1 450.6 1.2 1.1 1.2 23.0 20.5 
Pennsylvania.........eeee- 3,688.0 3,616.0 94.5 93-7 97.9 | 178.2 63.4 | 175.1 
Rhode Island....... openers 296.6 291.6 (2/) (2/) (2/) 17.3 15.2 17.0 
South Carolina 519.1 513.6 1.3 is3 1.2 27.1 26.4 29.2 
South Dakota...ccccocccccs “3 oa 3 ey, ; 03 3 Ry; Pg os 
Spe wie weld eee ped eee 3 ag Ae 3 x * 3 1.8 me) 
eceneenenes 2,343.2 2,269.2 125.6 |125.0 124.0 9} 157.8 159.5 
ai cl a 226.7 215.6 16.0 | 16.1 14.1 14.5 12.5 13.1 
103.0 98.9 1.4 1.4 isd 3.8 aan. 3.6 
SE 943.3 904.1 18.4 | 18.3 15.2 66.2 63.5 59.7 
Washington........ inseteoieate 749.9 733.0 2.3 2.3 2.4 42.6 40.9 45.7 
West Virginia 481.0 462.6 76.3 | 76.9 73.2 19.5 18.0 17.2 
bhanseeernnene 1,118.5 1,085.9 4.1 4.0 4.0 57.3 5h& 52.1 
wyoming Wa.sccsscess wee fags “4 81.0 7.7 | 7.8 8.3 6.7 5.1 5.3 





See footnotes at end of table. 


























Table A-6: Employees in nonagricultural establishments, 
by industry division and State - Continued 


(In thousands) 





Transportation and 











Manufacturing public utilities 
State T 1955 1956 
Apr. Mer. Apr. Apr. 

MRE, danticcisvecckesidnia 2h1.4 | 9 2h1.1 232.8 49.4 
ROTI 25 5c acca sc dee cece cones 35.0 34.4 30.5 19.4 
Arkansas..... ececeseseseeseces 88.2 88.5 84.5 28.1 
COREE 0 6 cicesccccctsss eoee} 1,117.9 } 1,111.1 | 1,075.6 350.8 
COLOPEEO. ccccccccccceseccoccce 67.6 66.8 64.6 4h 6 
Connecticut........ eeeki ewes 433.8} 429.8 413.8 43.0 
POR kc a cccccccesccccesses 59.3 58.7 55.3 - * a 
District of Columbia.......... 16.2 16.0 16.0 29.1 29.1 29.0 87.3 
DON 0 ceccdishedetecndvdans 140.6 142.1 138.2 84.5 84.6 76.4 299.0 
Civ é cnccckccccss igeneuns 331.9] 333.2 325.8 73.0 73-1 63.4 | 207.1 
i achkcRiusdavcencvesdaus 24.3 k 21.4 15.4 15.5 15.0 34.2 
PRRs bones caciswvdeseveans 1,260.1 6 | 1,234.1 307.3 | 306.3 | 299.2] 712.9 
Indiana......... iedoowenwidaes 618.6 614.4 103.2 | 103.2 99.0 288.5 
WORM ce vcccccudae coccaccdcocees 164.8 164.4 56.3 56.1 56.5 177-9 
NE csc dive ee eee 122.7 130.8 63.0 63.8 63.4 130.3 

Kentucky......... eicacueecuued 166.6 160.9 56.3 56.9 4h.5 128.5 
CARRERRR oo cécecencs gvdevens -| = 143.2 146.2 82.4 | 81.9 | 74.7 166.6 
I rbcinnceveeswnereswuenns 100.2 99.3 20.3 20.2 | 19.9 54.1 
IR xnav eerses ces étietnus 266.9 254.5 76.1 758 71.5 170.5 
Massachusetts...........00- oe 695.5 674.0 117.7 | 117.6 | 116.1 373.1 
Michigan..... Cavecvcvecscccoes 1,087.5 1,167.3 | 152.3 | 150.6 47h. 
ee 23.1 203.7 87.8 | 83.8 | 87.3 215.0 212.3 
Mississippi............ ee 104.1 103.6 23.9 | 23.8 21.9 83.4 83.5 84.3 
CS Sm pinwonnews 385.8 383.5 124.9 | 124.5 | 12h.3 315.7 316.2 316.2 
MERI ofac wis waae coo howae canes 19.0 18.4 20.9 20.8 21.0 39.2 38.9 38.8 
Nebraska........ Minnucoaenes 57.4 56.5 40.5 | 40.6 | 40.5 9.5 96.2 95.7 
Nevada. .cccccccccce eocccccccee 59 5.7 9.4 9.3 9.2 17.3 16.7 16.6 
New Hampshire.......ccccccccce 80.9 80.1 10.8 10.7 10.4 31.7 31.6 31.8 
New Jersey........ aren e 805.1 783.6 150.8 | 148.1 | 145.9 334.2 331.0 331.7 
New Mexico........ eceendeesios ° 18.4 17.3 19.0 18.7 18.0 41.3 41.6 39.9 
New York....eeseee oeccccccceee! 1,887.5 1,873.7 492.3 | 491.0 | 481.3 |1,279.5 | 1,282.9 | 1,280.0 
pe a eee ccccccccces ee ae 4 193 — oe — 5163 — 206.9 205.2 

° OTA. cerereeee eeceeee 5 s os a 13. 33. 25 35.3 36.8 
CRicaccss bteteunsawenionnns 1,370.3 | 1,366.4 | 1,329.1 one 223.8 | 213.1 | 598.7 sane 593.1 
Oklahoma..... dceeewsereeeteees 90.5 90.3 86.1 50.5 50.5 50.0 | 135.6 136.4 136.8 
CUR bin ccedic ietitanenes 138.4 | 129.8 132.0 k7.1 47.1 45.3 110.0 108.0 108.1 
Pennsylvania.......... coocccce! 1,472.5 11,472.12 | 1,436.2 314.7 | 315.3 | 305.6 | 690.1 692.9 686.3 
BS ctsccveevecaves int 130.3 132.5 128.9 15.5 15.5 15.4 56.4 56.1 54.5 
Gomes GERis se occ cteccceecs 227.8 229.5 226.2 25.5 25.4 24.1 100.4 101.0 99.6 
South Dakota.......seee- eenwen 11.7 11.9 11.2 10.1 10.0 9.8 37.4 37-2 38.5 
ree nad (3/) 292.8 285.4 (3/) 59.4 | 47.8 (3/) 197.7 191.2 
Texas....... sonwddinens ctcscoves “SERS 465.0 435.7 223.2 | 224.7 | 219.3 629.8 624.7 612.9 
ee endenenees voawws 32.8 32.3 30.8 21.7 21.4 21.7 51.9 51.2 50.1 
Wi vikncnsengedenenswencews 38.3 38.7 35.7 8.1 8.0 7.8 19.5 19.2 19.2 
oP ON RAE Aer 250.1 2h9.2 245.7 87.9 87.3 81.8 212.3 211.8 203.7 
a i ohh ins cecesvasees 199.3 194.9 192.5 66.0 64.8 60.8 171.8 169.1 166.9 
ee 132.8 130.7 125.8 51.4 51.1 47.3 85.4 85.6 84.7 
Wisconsin,.... Lesiserivennces e+} 459.0 463.9 4ho,2 75.0 74.9 74.2 234.1 232.5 233.4 
Wyoming “/........006 ivaeunen 6.0 5.9 5.8 14.3 | 1h.2 | 14.5 18.6 18.4 17-5 

















See footnotes at end of table. 
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State Employment 
Table A-6: Employees in nonagricultural establishments, 
by industry division and State - Continued 
(In thousands) 
Finance, insurance, Service and 
and real estate miscellaneous Government 
State 1956 1955 1956 1955 19 1955 
Avr. Mer. Apr. Apr. _Mer e Apr. Apr. Mer. __! | Apr. 
re uae 25.0 24.8 24.0 61.8 61.3 61.8 131.7 | 131.7 127.2 
CER in cnctatncorncneeiiens . 8.9 8.9 8.2 30.2 29.9 27.6 k7.7 47.5 43.2 
ee eee 9.7 9-7 9.4 35-3 35.6 35-5 60.9 60.8 59.3 
OR ii stwiscaccacreasse 197.3 | 195.8 182.4 537-9 529.6 512.0 693-4 | 692.7 665.6 
NDE cccccdenxenccasrkank 19.7 19.7 18.7 57-2 5509 55-3 86.7 86.0 84.9 
en Ee 45.9 45.6 44.8 90.1 88.6 88.1 80.7 81.1 78.6 
DONMNOTO ios 560000000 eksenes eas - - - - - - 15.0 15.0 14.1 
District of Columbia 5/...... 24.8 2.5 24.0 66.9 66.0 67.1 251.1 | 251.0 249.5 
SR viccncctenindncscenceek 49,2 49,1 47.3 156.3 158.6 149.4 166.9 | 166.6 153.3 
ER iiinidiepneicnes nem 36.8 36.7 34.9 91.6 89.3 89.3 150.2 | 150.4 142.5 
SET Lined 4,5 4.5 4,3 16.6 16.6 16.3 27.1 | 27-1 26.2 
kt eer ianimmioxwnees 173.0 173.4 170.8 396.3 391.3 364.4 345.9 | 34.9 339.9 
IR. oc xcu cnneeenseannennss 48.4 48.5 46.6 108.3 107.5 106.8 156.3 | 156.2 153.9 
Dis 5 canccariivenneseennonk 28.9 28.5 27.9 73.4 72.2 72.0 104.9 | 105.1 101.6 
an ieeensionened -| 19.3 19.3 19.0 59.3 59.0 57.6 93.2 93.0 90.2 
iii dvicneorerneeawvnes 19.0 18.9 18.7 66.8 64.8 65.0 99.6 99.7 96.7 
Louisiana....... peaieaesaeane 25.5 25.7 24k 80.0 79-1 77-2 120.6 | 120.6 115.1 
NRisécnnneeen bensineenkewnic 8.2 8.2 77 27.0 26.4 27-1 h2.5 42.6 41.8 
NE OY osns0vcccseeeeees ‘ 39.7 39.4 37-3 93.8 92.1 90.7 121.5 | 121.8 118.4 
Massachusetts........ ater 89.1 89.0 86.8 219.0 212.9 217.7 231.6 | 231.8 229.2 
—— ere ees Th.5 70.0 226.0 223.3 218.0 259.0 | 259.2 251.4 
Minnesota......... pinnate 41.2 41.2 40.8 105.4 | 105.1 104.2 135.0 | 134.0 129.0 
Missiesippi........ weeedvenns 10.1 10.1 9.9 37-3 37.3 37.1 76.1 76.0 72.3 
Err eee 63.2 62.2 155.6 154.0 151.8 157.9 |157.8 153.5 
PE. ccncivrsaevienesssnen 5.6 5.5 5.1 19.7 19.1 19.8 30.9 30.0 29.1 
NR cxtavnnecevivecnewss 19.8 19.6 19.2 45.1 4h.7 45.1 6 68.6 67.6 
POs 6 ikn+eends snknnnnwet 2.2 2.2 21 21.8 20.9 20.7 14.5 14.2 13.3 
New Hampshire...... jiseneewek 5.7 5.7 5.5 18.2 18.1 18.2 20.0 20.1 19.5 
New Jersey.....s.0s- ees 78.0 T72 76.9 189.7 185.8 184.2 195.8 |196.2 198.3 
New Mexico........ nicaind —* 6.2 6.0 6.1 22.8 22.8 21.9 47.3 7.4 45.6 
i TI, cba cde enrieseriwn wes 439.1 436.0 434.4 817.6 | 804.5 | 803.4 743.2 | 742.8 T2h.1 
evel: Pemehis v000000r000000% 32.6 32.0 30.7 92.6 92.4 92.3 137-4 |137.2 135.9 
CP GIs hninc acd cacenices 4.9 4.9 4.7 15-1 14.8 14.8 26.3 26.4 25.9 
Gis vicndsccsnansienceeneeens 101.4 100.7 98.6 291.3 285.6 283.7 346.9 | 344.6 336.8 
NG inccniicecsseeieine’ 22.2 21.9 21.0 61.2 60.0 59.9 118.0 |117.3 116.5 
Cink kvsasesense theme 17-3 17-3 171 55.6 54.5 53.0 1505 7505 73.4 
Pennsylvania........seseee. veal 29857 132.9 130.8 406.3 403.2 390.3 398.0 |397.8 391.9 1 
Cn, er 12.6 12.3 12.2 29.3 29.2 28.8 35.2 35.2 34.8 
South Carolina......... rere 14.5 14.4 13.4 4O.5 40.2 ho.4 82.0 81.7 79-5 
South Dakota.......... errr” 4.7 4.7 5.1 16.2 16.2 16.1 30.5 30.4 30.1 
ee EET & 28.5 27.9 (3/) 92.2 93.2 130.8 {130.7 127.0 
Texas......s00- IIa: * 108.2 |107.6 | 103.5 278.9 | 273.5 | 272.5 356.3 1354.7 341.8 ‘ 
i csvrskneaseccioacene esi 9.6 9.5 8.9 25.4 24.6 23.9 54.8 54.7 53.0 
WEPMIME.ocescccccecces ooneoons 3.4 3.4 3.3 12.5 12.6 12.2 16.0 16.0 15.8 
Ciembete OY cccecccccvsseses -| 43.7 42.7 38.7 96.3 95.2 93.3 168.4 |169.0 166.0 
MaMAMOR. 2600608008 est Sal 34.1 32.8 85.2 83.5 83.6 148.5 1148.6 148.3 
West Virginia...... wagetenede 11.6 11.6 11.6 41.2 40.8 42.9 62.8 62.8 60.9 
Wisconsin) . Paieeanenembes «| 39.5 39.1 38.0 115.6 112.1 112.8 132.8 {133.0 129.2 
EE. vcpcuubuanmeeacds 2.2 2.2 2.2 9.8 9.4 | 10.0 18.1 | 17.9 17.4 
1/ Mining combined with construction. 2/ Mining combined with service. 3/ Not available. 4/ Revised series; 
not strictly comparable with previously published data. 5/ Federal employment in Maryland and Virginia portions 
of Washington, D. C., Metropolitan area included in data for District of Columbia. 




















































































Area Employment 
Table A-7: Employees in nonagricultural establishments 
for selected areas, by industry division 
(In thousands) 
Numbe Number of employees 
Area and industry a es hate alate unber of employees —_ 
division Apr. Mar. Apr. Givision Apr. Mar. Apr. 
ALABAMA CALIFORNIA 
Birmin Fresno 
oo See edie Oe 197.8 198.6 187.0 Manufacturing.....-... 14.1 13.9 12.7 
WAT a 6c os Keacs ed eves 9.4 10.7 9.7 
Contract construction... pa | 10.4 10.1 Los Angeles-Long Beach 
Manufacturing........... 65.8 65.6 61.6 "ies. ceceeeeecees | 2,010.5 | 2,008.7 | 1,924.5 
Trans. and pub. util.... 16.4 16.4 13.4 Minti cdecsee gavee's 14.7 14.5 14.5 
RRMID: 66's) «ssf e-s eget oa aiale 45.3 45.8 hh 3 Contract construction. 132.7 133.2 125.4 
Finance..... Desc ceva seis 11.4 11.2 10.7 Manufacturing......... 704.5 707.3 676. 
Service..... cleaweiec deat 20.8 20.7 20.4 Trans. and pub. util.. BSS en! 130.2 123.6 
Government........ ees ede 17.8 17.9 17.0 Trade...e.. Se eee 436.7 435.8 420.0 
Finance...... ececcccee 95.0 94.7 88.7 
8 Co ae a 271.4 268.6 261. 
Mobile Government...... see. ee 22k 4 22k.4 214.6 
a eruceaeeatas 84.6 84.2 79.7 
Contract construction... 4.6 k.5 4.8 Sacramento 
Manufacturing.........6- 18.3 18.0 16.4 Manufacturing......... 15.0 12.2 12.5 
Trans. and pub. util.... 9.7 9.9 8.6 
i av 06 60eentndecccns 18.0 18.2 17.3 San Bernardino- 
PINONCGs cocci ceccvccewes 3.3 3.3 3.2 Riverside-Ontario 
Ge BF os diss icin cces 8.8 8.7 8.6 Manufacturing......... 27.8 27.3 26.6 
Government........-. Bere 22.0 2ieT 20.9 
San Diego 
ARIZONA oo) Senor ee 193.4 192.4 180.5 
Phoenix Mining..... cee nace wees 22 2 -2 
| errr: ee 113.1 107.8 Contract construction. 13.3 12.9 12.8 
MINI oiio es cvcscicwses ante 2 2 .2 Manufacturing......... 52.6 51.8 hh .7 
Contract construction... 9.7 9.6 10.4 Trans. and pub. util.. 10.7 10.8 10.5 
Manufacturing........... 19.4 19.3 18.0 PHAM sucatedouecuees 41.6 42.0 4O.7 
Trans. and pub. util.... 8.5 8.5 9.4 GR i riddcncewses 7.9 7.8 7.0 
NIEIROS ts, oso: a0 aie Wee 60a 32.2 32.4 31.0 SORWIRG a ides cesctcws 23.8 23.6 22.8 
ea ae eee ee 6.1 6.1 5.6 GCONGHEMERGS so « oacee see 43.3 43.3 41.8 
Service......6. certs as 15.2 15:2 14.1 
Government....... eucaee 21.8 21.8 19.1 
San Francisco-Oakland 
TOtGEs icc Seadcasowad 895.8 890.6 872.0 
Tucson MMi 6 ccs decceceacus 1.3 be 1.4 
POU cdot Haviowdes ieretette F pe 50.8 45.0 Contract construction. 61.1 59.1 55.8 
ee siomuueicnien 1.9 1.9 1.9 Manufacturing...... ows 183.1 182.6 180.9 
Contract construction... Sak 4.9 hel Trans. and pub. util.. 101.6 101.2 98.4 
Manufacturing..... yee? 9.0 8.8 6.3 Trade..... Sn Pa 204.0 | 203.3 198.1 
Trans. and pub. util.... 4.9 5.0 5.0 Finance...... iwaiteds , 58.2 58.0 55.4 
| ee a «we 2a 11.2 10.6 Da vicedeweesees 113.9 | 113.0 110.7 
WIENOO) 6 cca d iacoswccsee 1.6 1.6 1.5 CONGRESS cé0. << since 172.6 172.1 171.3 
Service....... ee ~ 8.0 8.0 Tol 
Government..........-00. 9.4 9.4 8.5 
4 San Jose 
a po 114.4 | 112.8 104.5 
ARKANSAS Mining.........-. ese el ol el 
Little Rock- Contract construction. 10.8 10.1 10.0 
N. Little Rock Manufacturing......ee. 32.1 31.4 30.0 
West kcdetveseucesen “Oe 69.3 68.3 Trans. and pub. util.. 8.1 8.0 7.2 
Contract construction... 5.4 5.0 5.6 DIEM saci oc tk eesuaee 23.7 23.9 21.8 
Manufacturing..... b acorbtv's 12.6 12.8 11.8 WIMGNG@s i cce faccce suse 5.6 5.5 h.6 
Trans. and pub. util.... 7-5 7-5 7-7 Servic€....cccccesee 16.0 15.8 14.9 
Trade..... RPO Re Ol er. 17.2 37.2 17.1 Government........e06 18.0 18.0 15.9 
FANSNC@. 4.0 .00.0000 Seemed 4.6 4.6 hk 
Service Y/.......ceceees 9.8 9.6 9-7 Stockton 
GOGOVMMERG 6 sc cekccensee 13.0 12.9 12.2 Manufacturing. .....-.- 10.8 10.3 12.1 
See footnotes at end of table. 
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Table A-7: Employees in nonagricultural establishments 
for selected areas, by industry division - Continued 


(In thousands) 





















See footnotes at end of table. 
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Area and industry nome of emp suse Area and industry fuser of emp Tor 
division iar. Mex. Ane. division Apr. Ma. Apr. 
COLORADO Stamford - Continued 
Denver BOEVICO soc css ee tcetcess Tet 7-3 7-4 
EES cckwinaenamenneeien 251.4 2h6.4 | 2h2.3 Government........ Kansan 3.7 $7 3.5 
MENG 56's k5:c0sseeeowoms = 2.2 2.3 2.2 
Contract construction... 19.1 16.9 18.3 Waterbury 
Manufacturing.......... | 44.8 43.9 42.1 A + cn ececeiesanse ‘aa 68.9 64.6 66.9 
Trans. and pub. util....| 28.3 27.9 27.3 Contract construction 1/ 1.9 1.8 1.9 
OAD ic oi tn in'eo wisoisie'os BORNE 68.9 67.9 67.3 Manufacturing......- earls kh 3 40.3 h2.5 
PAMSNCS s 6666 605e0deeeuse 13.9 13.8 13.2 Trans. and pub. util.... 2.6 2.6 2.6 
eC Berets 34.2 34.0 32.8 RAD sd iisiela K'o10.5 icin vineees 9.3 9.2 9.4 
SOPOT. on 0:00 66056008 40.0 39.7 39.1 Finance.......+- sdnveses 1.4 1.4 1.3 
SUA IG 5 raisers is s cioteisiesiers 4.5 hk k.3 
CONNECTICUT Government..... eocceves e 5.0 5.0 4.9 
Bridgeport 
Baba 6... ssesesuwss cua reeoeo 121.5 117.2 DELAWARE 
Contract construction 1/ 5.3 4.8 4.3 Wilmington 
Manufacturing...... ee eT 72.2 67.5 Manufacturing....... er ae. F 58.3 55.0 
Trans. and pub. util.... 5.7 5.7 5.6 
PR ircskwkenesckecscncs 19.2 18.9 19.1 
ee von <i 2.6 — DISTRICT OF COLUMBIA 
BerWACOsiccsusiesuesbsisuios 9. 9.5 9. Washington 
Government........+... ; 7.8 7.8 7.6 i aime cae ibe 637.3 | 633.2 | 629.7 
Contract construction... 45.8 43.8 42.1 
Hartford Manufacturing...cccccces 26.1 26.2 26.0 
ee iueanee 202.6 200.3 198.7 Trans. and pub. util....] 43.1 43.0 2.5 
Contract construction 1/| 9.0 8.3 8.8 Trade.......+0+ eooseecool 197.7 | 127.4 | 128.2 
Manufacturing.....see.- 78.2 TT.1 76.0 Finance...eeeseeseesesee| 35.7 5.2 34k 
Trans. and pub. util.... 7.8 7.8 7.7 Service l/...ccccccceree] 90.2 83:4 90.1 
BI iivsnnvutsnsonwee ooo) S35 40.6 4O.1 Government....sseeceesee| 268.7 68.5 | 266.4 
Er 27.8 27.7 27.6 
SORT IOS os 000's sees sne0e 21.1 20.7 20.9 FLORIDA 
Government....... cane | 3 18.1 17.6 Jacksonville 
ee 6viccnsanssccecscee GS 123.0 118.7 
New Britain Contract construction... 8.9 8.7 9.3 
Seppe an hhh 43.9 39.6 Manufacturing........ coool 8204 18.9 19.3 
Contract construction 1/ 1.3 1.1 1.2 Trans. and pub, util....j 14.9 14.8 13.5 
Manufacturing..... Keen 29.7 29.6 25.1 Sn rere me 36.2 35.1 
Trans. and pub. util.... 2.0 2.0 2.0 PRRs vcseccccesrccess, BS 10.4 9.8 
BWORG i oscccccncecevess ec 5.5 54 5.5 ee, errr me. | 15.1 14.2 
Finance e@eese e@eeeree @eecse °T 7 oT Govermment....ceccccrcee 19.0 19.1 17.6 
BORTEOR 6 6 :0'6.0:0505 44002500 2.7 2.7 Py 
Government.....s.sseeees 2.4 2.4 2.3 Miami 
oO re ee ere 2h9.1 252.7 234.1 
New Haven Contract construction... 21.0 21.1 23.9 
McG GSv sk eewdedecued .| 121.7 120.3 118.0 Manufacturing.......-.e-) 30.5 30.8 28.9 
Contract construction 1/ 6.1 5.7 5.9 Trans. and pub. util....] 31.4 31.4 26.6 
Manufacturing........... 46.9 46.8 45.8 a peveeseees 76.4 78.2 72.7 
Trans. and pub. util....| 12.2 12.2 11.7 Finance....... Seer ae ft 14.3 13.1 
i cick aketeccedsmoeth 23.6 23.2 22.6 Service 1/.....-eesseeee] 50.4 | 52.0 46. 
PR cn cnxsiatankens 6.5 6.4 6.2 Government........ i ele 25.1 25.1 22.6 
BREVAOR 5 oss 5es che eewewen 17.4 37.2: 17.0 
Government.......e. Seuar 9.0 9.0 8.8 Tampa-St. Petersburg 
Total...ccce esse eee esol 2NS.5 145.8 136.6 
Stamford Contract construction...| 14.0 14.1 12.8 
ee coed =49.6 48.9 48.8 Manufacturing....c.e..ses) 25.4 25.4 2h.5 
Contract construction 1/| 3.7 3.5 3.8 Trans. and pub. util....} 11.8 11.7 10.9 
Manufacturing..... socccet SS 20.2 20.0 ae Te a o| 47.7 49.2 45.3 
Trans. and pub. util.... 2.8 2.8 2.8 PAMNNEO. ccc cvctivcsceces 72 6.9 6.5 
Desk cnrseus time Se 9.7 9.6 Service B/...cccsccccsce] 19.9 20.7 19.4 
Finance...... sisiaie aictersvere : a7 7 nD Government....... aero oblate 17.8 17.9 17.2 

















































Area Employment 
Table A-7: Employees in nonagricultural establishments, 
for selected areas, by industry division - Continued 
(In thousands) 
of employees Number of employees 
Area and industry —Hasbey Ot emp es Area and industry “956 = 
division Apr. Mar. Avr. division oy ¥ ; 
GEORGIA Fort Wayne - Continued 
Atlanta Trans. and pub. util... 7-3 7.3 Tel 
nt 600dehieeryounke 327.3 326.0 311.2 sick u aad ed 17.6 17.4 17.4 
Contract cenetwection: i 20.2 19.6 18.0 Finance...... oe Dye we 3.5 3.5 3.4 
Manufacturing.......... 88.3 88.0 86.2 Service 3/......... ewes 11.3] 11.3 11.3 
Trans. and pub. util... ae a - 
TIGR pecaeeeneewed wae 7 7 1.9 Indianapolis 
Finance........ wawsewws 22.4 22.4 21.6 Thccssccascossssceese: S06) Ss 272.3 
STEN Bi vcceverncaves hO.3 40.0 39.1 Contract construction.. 10.6 9.7 8.8 
Government...cccscosces 36.1 36.0 34.6 Manufacturing......ss+.| 110.0] 110.7 106.6 
Trans. and pub. util... 22.4 22.3 21.0 
Savannah POE vcs vcccse ééadvde 63.8 64.0 62.4 
WG 4 0b vended ccwekede 52.8 52.5 51.6 Pic snccckaewcacns 16.2 16.2 15.5 
Contract construction. . 3.2 2.8 3.6 Service 3/...cccccscces 58.5 | 58.5 58.0 
Manufacturing.....ees.- 14.5 14.6 14.1 
Trans. and pub. util... 6.8 6.8 6.4 South Bend 
| SR inwaaes 13.1 13.2 12.6 ok s4canvaddeadide 83.0 | 83.7 8.1 
WRB So ipo dwueldencaces 1.6 1.6 1.6 Contract construction. . 3.2 2.9 3.3 
Service 1/.....+. Sele 6.7 6.6 6.8 Manufacturing.....-..e 42.6 43.6 Wh 5 
Government.....essseeee 6.9 6.9 6.5 Trans. and pub. util... 4.7 4.7 5.1 
TRAGSs. cccccsce coccccce 15.1 15.2 25.2 
IDAHO Wi chs cance oa 3.4 3.4 3.3 
Boise Service 3/.......+46 14.0 | 13.9 13.8 
CEs sis wikia ei néteretelaere 20.1 19.8 19.9 
Contract construction. p iS 1.4 1.4 
Manufacturing..... shea 7 pM 1.6 IOWA 
Trans. and pub. util... 2.3 2.3 2.2 Des Moines 4/ 
OER a oxic wcicsidceesce — 6.2 5.9 6.2 Total.cccccecsccocscees 95.0 93.9 93.8 
DIG oveccucesvnens 1.3 1.3 1.3 Contract construction.. 5.2 4k 4.8 
SOrvicG.:< cceccvcs aaeea 3.0 3.0 3.0 Manufacturing.....sesse 22.8 22.7 22.9 
Government........e. re 4.2 4.2 k.2 Trans. and pub. util... 7.8 7.8 T.4 
WKOGG sc cecsceceececs eee 25.6 25.7 25.6 
Finance...... eccccecese 10.1 10.1 9.9 
ILLINOIS Service 1/ sdaaeee ecocce 12.2 12.1 12.1 
Chicago Government..ccccccccccs 11.4 11.3 2 
TOE s cccccscvcccescess 1 R5GR BSS 12,588 
ve celaninnacpainnd 3.7 3.5 3.5 
Contract construction.. 125.8 117.0 153 KANSAS 
Manufacturing.....+...- | 1,024.7 |1,028.2 984.5 Topeka 
Trans. and pub. util... 22h.9 | 22h.4 219.6 Total.......+- eeerecees 47.7 | 47.0 46.4 
WHOOGs wie cces ceca cece 525.2 529.3 523.1 Mining. .ccccccccceccccs aa 2 on 
WN, Sc ivivicesucees 143.7 | 143.7 141.6 Contract construction... 3.8 3.3 3.1 
TRO 304.8 | 300.8 298.0 Manufacturing......e-0- 6.3 6.2 6.2 
Government.......2-e+0. 223.3 | 222.5 222.6 Trans. and pub. util... 7-6 7-6 7-3 
po POT ECE TE CCC TOT 9.4 9.4 9.4 
Pimueescccavacaeadeee 2.4 2.4 2.3 
INDIANA SOrvic€.c.cccrcccrccces 5.9 5.9 5-7 
Evansville V/ Govermment..cccsrceceess 12.2 22.1 12.3 
a ee er eeeee (2/) (2/) 68.7 
Contract construction.. (2/) (2/) 3-5 
Manufacturing.......... (2/) (2/) 33.8 Wichita 
Trans. and pub. util... (2/) (2/) Pe | TOGiRececccccecccossses | MOOS 1 RA. 1S 
PUNE iewcenavnces eek (2/) (2/) 13.5 Mining.....c0+-cccesecs 1.7 | 1.6 1.7 
a ating ; (2/) (2/) 2.0 Contract construction.. 6.9 6.6 8.0 
Service 3/....... cu Nabald (2/) (2/) 1.8 Manufacturing........+. 51.6 | 51.3 52.8 
Trans. and pub. util... Lr 12 aa 
Wayne Tec ccceds cocdeuecade 25. 25. ° 
Se tt. oe. | 813 | 809 | 78.6 ~ccnetgmpacencmnmamane. Tk i Tie © ay 
Contract construction.. 2.9 27 2.9 SOPCLESs c cccccceces eccee 12.0 11.9 iF 
Manufacturing...... wah 38.7 38.7 36.5 Government.......se. ee 11.0 | 10.6 9.6 





























See footnotes at end of table. 
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Table A-7: Employees in nonagricultural establishments 
for selected areas, by industry division - Continued 


(In thousands) 









Number of employees 








Number of employees 

















Area and industry 1950” 1955 Area and industry 1956 1955 
division — "Mex. ion. division Apr. Mar. Apr. 
KENTUCKY Baltimore - Continued 
Louisville Manufacturing. .....ee- 203.5 201.2 190.4 
Pst Gas ka iiataer ey er ee, 243.1 232.1 Trans. and pub. util.. 57.6 57.4 54.4 
Contract construction.. 12.3 11.6 12.9 PEBOO so o:6aie ss sensu 112.4 113.3 112.8 
Manufacturing......se.e6 100.8 99.4 94.8 IAIOG s,s. 5:476'0.66'e'e cere 29.8 29.7 28.3 
Trans. and pub. util...] 23.2 23.2 16.2 ee oe 63.7 62.8 61.9 
WAASds 4 ce teswaee ae 52.8 52.7 51.8 GOVEPNIENE.. <00s0c0se 75.8 75.8 TEST 
PARBNEE 6 asc choses es 9.8 9.8 0.7 
ne | See : 24.2 23.7 23.8 
Government....ccesecess 22.8 22.7 22.9 MASSACHUSETTS 
Boston 
LOUISIANA rere Seen” 968.0 | 961.3 | 942.8 
Baton Rouge Contract construction. 47.0 43.1 41.5 
WOURE ras aussasiwriessans 61.5 61.4 58.7 Manufacturing.....-ee. 285.8 288.1 274.5 
ER “5 5 4 5 Trans. and pub. util.. 79.0 78.8 TT.4 
Contract construction.. 6.3 6.1 52 PRO sic:< cieiere!s's Sicie ele Se 222.7 221.7 219.8 
Manufacturing......0-.. 19.0 18.9 19.2 a seb 65.9 65.9 64.4 
Trans. and pub. util... 4.2 4.1 3.3 ree 132.5 | 128.7 | 130.1 
jie.) ee eee itkaeusion 12.5 12.6 12.2 Government. ..<<0ss00 se nis gl 135.0 135.2 
BIMONCO «50565454 0nbees 2.1 2.1 2.0 
BOPVIOR <6 i n5aehoesneser 59 59 567 
Government....cceceee- a 11.3 11.3 10.7 Fall River 
POEs dsweks seuhenes b 47.1 47.4 46.9 
New Orleans Manufacturing....e. eiats 27.5 27.8 27.0 
__ ereeee | 269.5 | 269.0 262.4 Trans. and pub. util.. 2.7 2.7 2.7 
PN isicdasanceseseek 5.9 5.9 5.4 TLAdC.ccereseccccees e- 74 7.8 7.9 
Contract construction.. 1De3 15.1 14.9 Government....... eevee 3.1 sok 3.0 
Manufacturing....se.eees 49.9 49.9 49.7 Other nonmanufacturing 6.1 6.0 6.3 
Trans. and pub. util... | 45.3 45.3 40.7 
PYRO 5k saben enews ene 68.6 68.3 68.2 
PAmRROS i556 2b. 0s'sko 568% . 13.1 13.3 13.1 New Bedford 
RTGNR ss vob oeas ot s0ees 38.9 38.5 37-9 Total..cecsscesecesees | 49.9 50.0 49.3 
Government....eceses ses f, CSSet 32.9 S259 Contract construction. 15 1.4 1.6 
Manufacturing....ecece 27.6 27.9 27.3 
MAINE Trans. and pub. util.. 2.3 2.3 2.2 
Lewiston TAGS. ccccccescccscces Car 8.7 8.4 
eee peaniheneee 28.0 28.2 27.5 Government....... eee 3.6 5.7 3.6 
Contract construction.. 152 1.0 21 Other nonmanufacturing 6.2 6.0 6.2 
Manufacturing......cecee 15.2 15.8 15.0 
Trans. and pub. util... ple & » ef a1 
Cis cs cciverevissers 5.2 §.1 5.1 Springfield-Holyoke 
PUIG s hac ixicensvands 7 7 “7 Total...+.eeee ce ecece 153.3 153.3 152.8 
a) Pee 3.5 3.4 3.4 Contract construction. 5.6 5.0 4.8 
Government...... co Se ‘5 ‘5 isk Manufacturing.......e.- 67.2 67.9 67.5 
Trans. and pub. util.. 8.7 8.6 8.4 
Portland eT eee 30.8 30.6 30.5 
ee 51.5 50.5 50.3 Finance......«- seowews 6.8 6.8 6.3 
Contract construction.. 2.8 2.5 3.1 Service 1/..... ere 15.3 15.2 15.3 
Manufacturing........0. 13.2 12.9 12.0 Government...ccccccees 18.9 19.2 20.0 
Trans. and pub. util... 6.3 6.3 6.1 
DRANG S 646508 60s eases 14.4 14.1 14.5 
Finance....... déiweeees 3.4 3.4 3.3 Worcester 
Servicel/........ ie 8.0 7.9 7.9 TOURL « ccrccccceseesces 104.0 | 103.8 | 100.6 
OE OE, 3.4 3.4 3.4 Contract construction. 2.9 2.8 2.9 
Manufacturing. .....ee- 50.4 50.6 48.0 
MARYLAND Trans. and pub. util.. 5.3 5.3 4.7 
Baltimore BOR se csccenss TC * 20.1 20.0 
rere geewdoa -»- | 589.7 | 584.2 560.2 Finance... .+--eeseees 4.3 4.2 3.9 
Mining Ter? ty ercccecece 8 8 8 Service Mv covestes 9.6 9.3 9.7 
Contract construction..]| 46.1 43.2 39.9 Government......+ eeeee 11.5 11.5 11.4 











See footnotes at end of table. 
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Area Employment 


Table A-7: Employees in nonagricultural establishments, 
for selected areas, by industry division - Continued 


(In thousands) 
































Area and industry Taser Sate suse s— Area and industry a ast 
division Apr. Mar, Apr. division Apr. Mar. Apr. 
MICHIGAN MISSOURI 
Detroit Kansas City 4 
. (ae rams bike 1,282.8 |1,287.3 | 1,338.1 Kepsee City 4/ ee ee 346.9 | 347.3 | 360.5 
Me aid cerusecdcscus 8 8 8 WIM ccsatecestecaes 76 8 8 
Contract construction.. 56.9 STA 59.7 Contract construction.. 19.7 19.3 21.2 
Manufacturing.......... 592.7 597.5 667.0 Manufacturing...... wees 95.4 95.7 107.5 
Trans. and pub. util... 81.0 79.5 75.8 Trans. and pub. util... 43.8 4h 9 4h 6 
UMMM? saa dala ce adectiea 253.4 255.7 246.7 WeEGMidcoucccenagneeds 94.1 93.9 93.6 
WR hac ncaeies re 48.0 48.0 45.2 WR ce cccces peensen aa 20.9 21.4 
Ce Ge. ee nee 132.9 131.4 129.0 dn Ee 40.6 40.3 hO.5 
GOVORIEONG 66.662 006- me IT .0 7-2 113.9 Government......ceseeee 31.4 31.5 30.9 
Flint 
Manufacturing.......... 86.7 88.4 90.8 St. Louis 
re 698.3 | 696.5 | 693.7 
Grand Rapids Mininegs. <<: a ceiagatacskdsa a 3.1 3.1 3.0 
Manufacturing.......... 52.7 52.9 55.0 Contract construction.. 33.6 32.3 37-4 
; Manufacturing.........- 269.4 271.0 265.7 
Lansing Trans. and pub. util... 67.3 67.3 66.2 
Manufacturing........e. 30.6 32.2 33.2 TrOAO..cccccccccccccccs | 1W5-7 | 146.8 | 147.0 
Wishes ssn 5 bess sec win = ip 33.9 
Muskegon SONVIES Ss ccc ceetvseeedes 3.0 2. 79.2 
Manufacturing......0-.. 28.6 29.2 28.9 Goneenneit es 2 cd cioceas 62.2 62.0 61.3 
Saginaw 
Manufacturing........ me 27.0 27.8 28.4 MONTANA 
Great Falls 
MINNESOTA lenis bisliscthaaicade 18.5 17.7 17.9 
Duluth Contract construction.. 1.6 1.3 1.4 
WERE bic caweas al ae 41.7 39.8 40.2 Manufacturing.......e.. 2.8 2.8 3.0 
Contract construction.. 2.0 1.9 ey Trans. and pub. util... 2.2 2:2 2.3 
Manufacturing...seeseees 10.4 10.3 9.4 PeOiicde cc ceases ds ada 5.7 5.5 5.5 
Trans. and pub. util... 6.8 5.4 6.7 Gepeten Bf o< <cccviveess 3.7 3.5 3.5 
TROGO oesccscesec Reee ees 10.2 10.2 10.5 Government.......e-ee+6 25 2.4 2.2 
WIDANOOs 6 'x/o0/scseecaou F 1.8 17 3:7 
Service 1/.....cseece 6.3 6.2 6.1 
GEGGRTOMEREG < o:6.é6:0 6b 0.40% 4,2 1 1 
NEBRASKA 
Minneapolis-St. Paul Omaha. 
OEM «x 0 «<6. o-6-0 5, i ere 4.85.7 481.4 471.7 TOG ac<cccee tdteweneue 147.5 147.2 144.8 
Contract construction.. 27.9 2h .7 25.0 Contract construction.. 73 6.7 6.7 
Manufacturing.........- 141. 141.7 136.8 Manufacturing.......- we 32.1 32.8 31.6 
Trans. and pub. util... 50.1 50.2 49.3 Trans. and pub. util... 23.5 23.6 23.3 
a ae Pin 26 t 120.2 | 118.8 117. Trade....... pa ie ve Se 37.3 36.8 
RO a eR J 30.3 30.3 30.1 Winget é.cveee<cvecs “a 11.8 11.8 11.6 
rinone tt | nants 58.0 58.0 57.4 Service ]/.....s+.- steve Mae 20.0 19.9 
Government.....cceccece 57.5 57.6 55.4 Government......... ee 15.3 15.3 15.1 
MISSISSIPPI 
Jackson P ‘ oem 
Qo. 3 rrr eeeres ° ° oO. eno 
SE pi . 2 0 ee deases a 24.3 23.6 23.7 
Contract construction.. 4.3 kel 4.3 Contract construction.. 2.2 21 2.1 
Manufacturing.......0-+ 10.4 10.3 9.8 Manufacturing 1/....... 1.9 1.8 2.0 
Trans. and pub. util... 4.5 4.5 3.6 Trans. and pub. util... 3-3 3.2 3.4 
- tie wdavwraies 13.9 13.9 13.9 oe 3-9 5.7 5-7 
Finance......0. em ere 3.5 3.5 3.4 Fimance.....c+esecerece 1.0 1.0 9 
Service........ ae 6.6 6.6 6.6 Service...ceresererere : 6.3 6.0 6.1 
Government......e.se00- 9.8 9.9 8.9 Government......-sse-+- 3-7 3.8 3.5 





























See footnotes at end of table. 






















































Area Employment 
Table A-7: Employees in nonagricultural establishments 
for selected areas, by industry division - Continued 
(In thousands) 
Area and industry Sumer of ome me Area and industry eer of employees 
division Avr. Mar. Apr. division Apr. Mar. Apr. 
NEW HAMPSHIRE NEW MEXICO 
Manchester Albuquerque 
Totaleccccccccccccccccce 40.2 40.9 kO.2 Totaleccccccccccccescced 59.8 59.0 56.1 
Contract construction... 1.8 1.8 2.0 Contract construction... 5.5 5.3 4.9 
Manufacturing..ss.seceeee| 18.8 19.6 19.2 Manufacturing...cccessed 10.1 10.0 9.6 
Trans. and pub. util.... 2.7 LY f 2.5 Trans. and pub. utiles. 5.2 Do 5.0 
PraGesccccccceccocceccces 7.8 7.8 gf EY Trade cccccecccececccoced 1 nk ok 14.4 
FInNANnCCeececcccccccccccce 1.9 1.9 1.9 Finance eccccccccccccccced Ser 3.6 3.6 
Serviceecccccccccccccccs 4.3 h.2 4.2 Service Veccccccccccces T30 7.6 Th 
Governments ccccecccccccce 2.8 2.9 2.7 Government. ccccccccceces 12.4 i2.3 Ese 
NEW JERSEY NEW YORK 
Newark-Jersey City 6/ Albany-Schenectady-Troy 
Totalecccccccccccccccccs 803.0 796.9 788.1 Talecccccccccccccccced (2/) 206.3 203.1 
Mining. ccccccccccccvccce ne Py oe Contract constructioneed (2/) 5.9 6.0 
Contract construction..e.| 30.9 28.7 28.7 Manufacturingesssccsceed  (2/) 71.6 74.6 
Manufacturing.sccssseees| 352.9 | 350.1 34k .2 Trans. and pub. util...4 (2/) 16.0 16.2 
Trans. and pub. util.... 79.4 78.4 76.9 Trade .cccccccccccccccces (2/) 39.5 39.3 
Trade ecccccccccccccccccs 140.1 140.2 140.4 GOVETNMENT. eoccccccccccs (2/) 38.3 38.4 
FPAInance eccccccccccccccce 4h 8 aS 4h .g Other nonmanufacturing. 4 (2/) 29.0 28.5 
SETVicecocccccccscccccce 78.9 78.8 Tit 
Govermment.ccccccccccese| 75.0 76.0 iDet 
Binghamton 
Wc iscencsensvoced 80) | te | td 
Paterson 6/ Contract constructioneed (2/) 2.0 2.7 
| ec ae 356.6 Manufacturingseccosesesd  (2/) 4o.8 4O.1 
Miningecceccccccceccccce 2.0 2.0 1.5 Trans. and pub. utileeced (2/) 3.9 3.9 
Contract construction.e. 21.4 19.6 20.7 Trade ecocccccccccccccced (2/) 13.6 13.8 
Manufacturing..ssesseees| 177-0 | 179.8 166.1 Other nonmanufacturing.J (2/) 15.4 14.9 
Trans. and pub. util....| 21.9 21.8 21.6 
Trade accccccccccccccccce 62.3 62.3 62.0 
Financ€ceccccccccccccccce 12.2 12.0 11.9 Buffalo 
Serviceecccccccccccccccce 36.1 35.3 34.6 Totalecccccecsccccccccces (2/) 438.7 438.0 
Government.ccccccccsccee| 38-0 38.4 38.2 Contract construction..4 (2/) 16.8 16.1: 
Manufacturingescrcccccceea (2/) 202.8 203.6 
Trans. and pub. util... (2/) | 35.4 | 35.6 
Perth Amboy ¢/ Trade cccccoccccccccescoa (2/) 86.0 84.7 
TotAlocccocececcovececec 156.5 153.9 148.9 Finance .ccoccccccccccced (2/) bl (ay 13.7 
Miningecccccececcccceces 4 Py .6 Service L/cccccccccccced (2/) h6.1 45.7 
Contract construction... TA 6.6 5.2 Government. cccccccccccca (2/) 37.8 35.7 
Manufacturingeccsecccece| 34.0 82.7 80.0 
Trans. and pub. util.... 3.9 8.8 8.3 
Trade eccccccccceccccccce 22.9 21.9 21357 Elmira 
Pinmanc€ cccccccccccccccce 2.7 2.6 2.5 TotAlecccccceccecececoca (2/) 33.0 32.6 
eer Ma” 9.4 9.3 Manufacturing.scccceseed  (2/) 17.0 16.6 
GOVETrMMENte cccccccccccce 21.2 21.2 21.3 Trade ecccccccccccccccoce (2/) 6.4 6.3 
Other nonmanufacturing.4| (2/) 9.6 9.7 
Trenton 
Totalecccccccccccccesece 95.6 95.3 94.2 Nassau and Suffolk 
Mining. cccccccescsccccecs ol el oa Counties 6/ 
Contract construction... 3.5 3.3 3.4 Totalecccccccccccccccces (2/) 292.1 300.4 
Manufacturing..ccccsceee| 42.3 41.9 40.7 Contract construction..4 (2/) 27.3 30.7 
Trans. and pub. Utilecee 6.9 6.9 6.5 Manufacturing. cccccccces (2/) 85.4 97.5 
Trade .coccccccccccsecoce 15.5 Eh Ps 16.1 Trans. and pub. utileeed (2/) 20.8 20.6 
FINANCE scccccccccsccces 2.7 2.8 2.8 Trade ecccccccccccccccces (2/) 64.1 61.5 
Servicescccccscccccseccce 9.5 9.5 9.5 Service 5/scccccccccece (2/) 4h 7 hh 6 
Govermment.ccccccccccece 5.2 15.3 t's So Petals sccnecvcsvced (2/) 49.8 45.6 























See footnotes at end of table. 
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Area Employment 


Table A-7: Employees in nonagricultural establishments, 
for selected areas, by industry division - Continued 


(In thousands) 
































umber of employees Number of employees 
Area and industry = Seat 1955 Area and industry 19 i 
division Apr. Mex, Apr, division Avr, Mer. Apr. 
NEW YORK - Continued a NORTH CAROLINA 
New York-Northeastern Charlotte 
“New Jersey DT itnacsndesuanennes 86.3 86.1 83.6 
Totalecccccccccccscccece 5,339.4 5,360.6 5,292.6 Contract construction.. 5.2 5.0 5.3 
Mininge.ccccccccssccccece 6.2 6.2 5.6 Manufacturing. ccccceses 22.9 22.9 21.9 
Contract construction... 216.5 206.1 207.0 Trans. and pub. util... 9.9 9.9 8.8 
Manufacturing..csccsssee| 1,696.3 | 1,727.2] 1,692.1 TAM c ccccccccccccccece 25.7 25.7 25.3 
Trans. and pub. utilecee 469.5 468.5 460.0 FInanCecccccccccccccces 5.5 yp Pe S.3 
Trade eccccccccccccccccce 1,132.5 1,145.3 1,140.6 Service L/ececccccccces 10.3 10.3 10.3 
FimancCeccccccccscccccce 438.4 436.2 433.8 Govermment.ccccccccsece 6.8 6.8 6.7 
Serviceecccccecsccccseccce 767.6 758.3 THQe2 
Government. cccccccccccce 612.5 612.8 603.4 Greensboro-High Point 
Manufacturing. .cccccscss kl 7 42.1 ho 6 
New York City 6/ 
Totalecccccccccccccccccs 3,507.4 3,540.1 3,490.8 Raleigh-Durham 
Miningeccccescccccccsces Ley 1.8 het Manufacturing. cccccscccs (2/) 19.1 18.7 
Contract construction... 113.4 109.9 102.9 
Manufacturing..cccsssees 935.9 969.2 O44 6 Winston-Salem 
Trans. and pub. util....| 323.2 | 323.6 | 318.8 Manufacturing..ssceeeee | 33.7 | 33-7 31.5 
Trade ccccocccccecccoccece 802.1. 810.6 809.6 
Pinanc@cccccccccccccceces 356.6 355.1 353.7 NORTH DAKOTA 
Serviceccceccccccccceses 575.9 571.4 565.1 Fargo 
Govermmenteccccccccccece 398.5 398.5 394.2 UMM s6606cesesucnecees 20.4 20.0 19.6 
Contract construction.. 3.7 1.4 1.4 
Rochester Manufacturing.cccccsses 2.0 1.9 1.9 
THE cc cecccccceccccsces (2/) 216.4 214.1 Trans. and pub. util... 2.3 2.3 2.2 
Contract construction... (2/) 8.3 9.1 PACs ccccccccccccccces 7.0 7.1 7.0 
Manufacturing. .sscsscesee (2/) 112.2 110.1 Dic uiccinéndonaen 1.5 1.5 1.4 
Trans. and pub. util.... (2/) 9.8 9.6 SNE Bi cacnnarscvens 3.0 2.9 2.9 
Trade ecccccccccccccceces (2/) 38.2 38.5 Government. ccoccccccees 3.0 3.0 2.9 
Pinance cccoccccccccecece (2/) 6.7 6.6 
Other nonmanufacturing.. (2/) 41.3 40.3 
OHIO 
use Akron 
TUL ae o6ne6e seecsecceee (2/) 141.2 Is7.T Manufacturing.ccccccece 92.9 93.6 90.7 
Contract construction... (2/) 5.5 5.6 
Manufacturing..ssccscecs (2/) 58.6 56.6 
Trans. and pub. util.... (2/) 10.7 10.4 || Cincinnati 
Trade. ccocccccccceccccce (2/) 30.5 29.5 Manufacturing.-cscccess 163.3 162.7 156.9 
Other nonmanufacturing.. (2/) 36.1 35.6 
Utica-Rome Cleveland 
Totaleccccccccccccccccce (2/) 96.5 93.0 Manufacturing.sccccceces 316.7 3lF.7 311.3 
Contract construction... (2/) 2.8 2.5 
Manufacturing..ccccccece (2/) 43.1 41.3 
Trans. and pub. util....|  (2/) 5.3 5.1 n 
Trade .cccccccceccccccece (2/) 15.2 15.3 Manufacturing. cccccccee 104.6 105.0 101.1 
PinanC@cccccccccscccccce (2/) 5.2 Tae 
Service J ccccccccccccce (2/) 8.1 8.1 
Government. ccccccccccces (2/) 18.9 17.7 OKLAHOMA 
Oklahoma City 
TOCAlecccccccccccececece 142.3 142.1 140.9 
Westchester County 6/ Mininge.ccccccccccescece Ter Tat Tat 
Totaleccccccccccccocccce (2/) 179.2 180.6 Contract construction... 10.7 10.4 10.5 
Contract construction... (2/) 2.5 17.0 Manufacturingessecssess | 15.7 15.8 15.5 
Manufacturingescrccccoces (2/) 48.8 48.7 Trans. and pub. util... 11.4 11.4 5.5 
Trans. and pub. util... (2/) 23.5 12.3 Trade.cccccccccseccsccce 37.7 38.0 37-3 
TrAdE. cccccccccccccccocs (2/) 42.9 42.2 FPINANCOcccccccccccccces 8.0 8.0 7.8 
Finance. ccccccccccccccce (2/) 10:7 9.6 Servicesccccccccccccces aie Ate Dy ee 
Service B/eccccccccccece (2/) 50.8 50.8 Government. cccccccecces 33.8 33-7 33.3 


























See footnotes at end of table. 
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Table A-7: Employees in nonagricultural establishments 
for selected areas, by industry division - Continued 
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(In thousands) 
Area and industry $5 of eps Area and industry Muster of empl co 
division Max division 5 
OKLAHOMA - Continued Re 
Tulsa Manufacturing. .cccccccece 50.9 50.3 
Total. ccccccccccccccccs 127.5 127.4 122.1 
Miningecccccccccccccece 12.7 12.7 12.3 Scranton 
Contract construction... 8.4 8.3 9.1 Manufacturing. scccccccces 3k.5 30.5 
Manufacturing. ccocccece 35.2 35.2 31.9 
Trans. and pub. util... 13.1 13.1 12.3 Wilkes-Barre—Hazleton 
TrAAC. cccccccccccccccce 30.6 30.4 29.7 Manufacturingeccccccesce 38.6 38.2 
Pinance.cccocccccescece 5.9 6.0 5.7 
Service.ccccccccsccsces 14.6 14.6 14.7 York 
Government. ccccccccccece 7.2 7.2 6.6 “Venufacturing..ccccssecs 45.1 45.0 43.7 
IRHODE ISLAND 
OREGON Providence 
Portland Coecccccccssesecccs (2/) 290.4 286.8 
Dn tibesekiseseeesos (2/) 241.8 235.9 Contract construction... (2/) 13.5 15.0 
Contract construction... (2/) 12.0 12.2 Manufacturing. cccccsccces (2/) 141.1 139.0 
Manufacturing. .cccecees (2/) 59.6 57-7 Trans. and pub. util....| (2/) 13.7 13.6 
Trans. and pub. utile. (2/) 29.7 28.5 Trade. cceccccccccccccccs (2/) 52.8 51.6 
BraGScecocecececevccece (2/) 63.5 62.0 Finance cecccccccccccccse (2/) 12.3 12.0 
PAinancecccccecvcccccccece (2/) 12.5 12.3 Service 1 ecoecceccecseocos (2/) 27.6 26.9 
Service 1/..ceccceccees (2/) 32.1 31.8 Govermment..csccccccccce (2/) 29.6 28.7 
Govermmenteccccccccccces (2/) 32.4 31.4 
PENNSYLVANIA SOUTH CAROLINA 
Allentown-Bethlehem- Charleston 
“Easton 47 Tale ccccccccccccccccce 51.8 49.9 
Manufacturing...ccccees 100.6 100.8 Contract construction... 2.8 2.7 
Manufacturing.ccccccccee 10.5 10.0 
Erie Trans. and pub. utileecee 3.9 3.9 
Manufacturing. .ccccccee 42.9 hO.4 4O.1 Trade.cccccccccccccccocs 12.0 11.6 
i aaa se! ‘< 
Harrisburg CO tfeccccccesescoes of e 
Total. cccccccccccccsocce 138.4 136.8 132.4 Government. ccccccceccccs 16.3 DS TAY f 
Mining. ccccccccccccccce 5 4 «4 i 
Contract construction.. Ball as ak i 
Manufacturing.ccccccecs ° . . Greenville 
Trans. and pub. util... 14.5 14.5 13.9 “Manufacturing..sccscsses| 30.5 29.5 
Trade.ccccccccccccscece 23.6 23.6 22.7 
PInancesccccccccescccce 5.8 5.8 5.6 SOUTH DAKOTA 
Serviceecccccccccccccecs 12.4 12.3 12.0 Sioux Falls 
Govermmenteccccscccccece 39.5 39.4 38.7 Manufacturing. .ccccccces (2/) (2/) 5.2 
Trans. and pub. utLl.cee (2/) (2/) 1.9 
lancaster Trade. ccccccccccccccccce (2/) (2/) 8.0 
Manufacturing...ccccces 45.6 45.7 43.5 Finance ecpeccccccccccece (2/) (2/) i 
near alanine {2} (2/) 3.0 
Philadelphia Government. cccccccccccce 2 (2/) 1.9 
Manufacturing. +cscecses 54h .3 
TENNESSEE 
Pittsburgh Chattanooga 
Totalecccccccccceccccecs 805.5 To Ceecceceveceseccces ok. 9h.2 92.5 
Mining. cccccccccccccece 18.1 Mining. cccccccccccccccece on el el 
Contract construction... 41.4 Contract construction... 3.9 3.7 4.5 
Manufacturing. cccccccce 327.5 Manufacturing. ccccsccces 5.2 45.% kh 3 
Trans. and pub. util... 71.0 Trans. and pub. util... 5.5 5.5 4.6 
Trade .ccccccccccccccces 155.9 TrADC . cccccccccccccccces 18.1 18.2 17.8 
PAmANnCEccccccccccccccce 27.0 FAnancesccccccccccccccce al 4.0 3.9 
Servicescocccccccccccces 92.1 Servicesccccccccccseccecs 9.3 9.2 9.1 
Govermmente ccccccccccce pc Government. cccccccceccce 8.4 8.4 8.3 











Area Employment 





Table A-7: Employees in nonagricultural establishments, 
for selected areas, by industry division - Continued 


(In thousands) 





Area and industry 
division 


aa BEES ae, 


exsss 





Apr. 








TENNESSEE - Continued 
Knoxville 
Totale cccoecaccccccccccces 
Miningecccccccccccccsece 
Contract construction... 
Manufacturing. ccccccsese 
Trans. and pub. util.... 
Trade ecccccoccececececece 
FAnancCcccccescccccccces 
Serviceecccccccccccccccce 
Government. ccrccccccccces 


Memphis 
TOCALe cccccccecceccccece 


Miningeccccccccccccccecs 
Contract construction... 
Manufacturing..cccccscces 
Trans. and pub. utilece. 
Trade cccoccccccccccccece 
PInanc€cccccccccccccecce 
Servicessccccccccccceses 
Govermment.ccccccccsccce 


Nashville 
To Coecccceceseseseces 
Miningecccccccccscccceses 
Contract construction... 
Manufacturing. .ccccsccce 
Trans. and pub. utile. 
Trade ccccccccccccccccoce 
Finance ceccccccccccccces 
Serviceeccecccccccccccecs 
Government.ccccccccccece 


UTAH 

Salt Lake City 
Totalecccccccccccccccece 
Miningeccccceccccccccccs 
Contract construction... 
Manufacturing. .cccccccoes 
Trans. and pub. utile. 
Trade ccccccccccccccscces 
Finance ccccccccccccccccs 
Serviceeccocccccccccccce 
Government. ccccccecsccces 


VERMONT 


. —— 


Manufacturing. ccccccsces 
Trans. and pub. util... 
PraGOcccocccccccccccccce 
Service. ccocececececececs 
Other nonmanufacturing.. 


ield 
Totalecccccccccccccecees 
Manufacturing.scoscccece 


4 
FO FO Fh OD 


DASw Pagupe 


ed 
J es +e 


30.6 

8.2 
19.0 
15-3 











See footnotes at end of table. 
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field - Continued 
Trans. and pub. utiles. 


Prades ccocccececccccccee 
Serviceecccccccccccccccecs 
Other nonmanufacturing.. 


VIRGINIA 


Norfolk-Portsmouth 
Tle ccccccccccccceccce 
Miningecccoccccsccccscces 
Contract construction... 
Manufacturing. ccccccosee 
Trans. and pub. utileecece 
Trade ccccccccccccccccces 
Finance .cecccsccscccccce 
Service.cccccccssececece 
Government. cccccccscscvecs 





Richmond }/ 
TAleccccccccccccccccce 
Miningeccccecsvcccccceces 
Contract construction... 
Manufacturing. sccccsccces 
Trans. and pub. util.ce. 
Trade .cccocccccccccccccece 
FAMance.cccccccccccecece 
SeTvicesccccccsccccccces 
Govermment.ccccccccccces 


WASHINGTON 


Seattle 

To eeeeeeeaeaeeeoeaoeeeneeee 
Contract construction... 
Manufacturing. cccccsccces 
Trans. and pub. util.... 
Trade. ccccccccccccccccce 
PAInance.ccccccccccsccece 
Service L/eccccccccccece 
Govermment.ccccccccccses 


, 


Contract construction... 
Manufacturing.cccccccess 
Trans. and pub. util.ecee 
Trade ecoccccccccccceccce 
FINANCE cc cccccccccccccce 
Service L/eccccccccccece 
Government. cccecccccscces 


Tacoma 

ahddnindndemanun 
Contract construction... 
Manufacturing.cccocccscees 
Trans. and pub. utile. 
Trade. ccocccccccccccccce 
FPAnance ce cccccccccccccces 
Service L/cecccccccccces 
Govermment.ccccccscccese 
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Area Employment 
Table A-7: Employees in nonagricultural establishments 
for selected areas, by industry division - Continued 
(In thousands) 
Area and industry T 2 EE eae Area and industry =| 195 rots see 
division F Mar ADEs division Apr. Mar. Apr. 
“aoe Milwaukee - Continued h P 
es nm Manufacturing. ccccccccece 192. 192.5 1 3-2 
re 89.7 89.0 87.7 Trans. and pub. utilecee 28.5 28.0 27-7 
Mining.ccccccccccccccccs 10.2 10.2 10.1 MNS 0 06000000060sseee% 81.9 81.5 81.5 
Contract construction... 3.4 3-1 3.4 PANMICC ccd ececeecsercvecs 19.5 19.5 18.9 
Manufacturingeccccccsces 25.6 25-5 24.5 Service Tt 4h.7 43.0 dd 
Trans. and pub. wutileces 10.6 10.5 10.0 Government.ccccccccceces 34.2 34.6 33.7 
Trade. ccccccccccccccccece 25;7 18.6 18.7 
FINanCececcccecccccccccce 3.2 3-2 3.2 Racine 
Serviceccceccccccccocsccece 8.5 8.4 8.4 ee 43.7 43.5 42.1 
Govermment.ccoccecsccccecs 9-7 9.6 9.6 Contract construction... 2.1 1.9 1.9 
Manufacturing. ccccccccece 23.8 2h.2 23.1 
Wheeling-Steubenville Trans. and pub. util....| 1.8 1.8 1.8 
MEUEcceccedbosceccecece 114.5 113.9 111.0 NEN 6 64.0400 6% 40cbcenese ToT 75 7.2 
Miningeccccccccccccsccccs 505 505 50D Pinance€aceccccccccccccccs 8 8 7 
Contract construction... 4k 4.1 3-7 Service. ETE 4.2 4.1 4.1 
Manufacturlig..ccccccese 56.1 56.1 5h Government. cccccccccccecs 3-3 3.3 3.3 
Trans. and pub. utileces 9-7 9.9 9.3 
Trade.cccocccccccccccccce 20.1 19.7 ~ WYOMING 
FPAnanCe.ccccccccccccccce 2.9 2.9 2. Casper 
Services cccccccccccccccs 9.4 9.4 9-5 Miningeccccccccccccccece 2.6 2.8 2.8 
Goverment. cccccccccccce 6.5 6.5 6.7 Contract construction... 1.0 9 “9 
Manufacturing. cecccecccs 1.8 1.8 1.8 
WISCONSIN Trans. and pub. util....| 146 1.6 1.6 
Milwaukee Trade. cccccccccccccccoce 3.6 3.6 3.6 
Dciisbbedessesdanes 423.0 420.2 409.1 PAInanceeccocccccccccccce 6 6 05 
Contract construction... 21.8 20.9 19.6 Servicecccccccccccceccce 2.0 1.9 1.8 
uy Includes mining. 
3 Not available. 
y Includes mining and government. 
l/ Revised series; not strictly comparable with previously published data. 


ry Includes mining and finance. 
6/ Subarea of New York-Northeastern New Jersey. 
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Table B-1: Monthly labor turnover rates in manufacturing, 


Jan, 
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Table B-2: Monthly labor turnover rates in selected industries 


(Per 100 employees) 
























































Total Separation rate 
accession Total Quit Discharge Layoff |isc-, incl. 
Industry rate military 
Apr. | Mar. e | Mar. | Apr. | Mar. | Apr. | Mar. | Apr. | Mar. | Apr. | Mar. 
1956 1.1956 |.1956 | 1956 | 1956 | 1956 11956 | 1956 11956 | 1956 | 1956 | 1956 
RTS ene SS a I ae 3.3 | 302 | 3% | 3.5 11.5 [14% 10.3 10.3 [1-4 [1.6 10.2 | 02 
ES ee 3-5 | 303 |3-6 | 3.8 11.6 | 14 2 o3 11.5 11.8 22 22 
cn abacawebesdcceetes 2.8 |2.7 13.0 | 31 [1.5 [1.5 22 e2 }1.1 | 1.2 ol 02 
ORDNANCE AND ACCESSORIES................ 5.3 139.5 15.2 1&2 12.4 | 162 oh ot 13.3 18.6 22 o2 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS............... 3-8 | 3.4 | 3.2 | 3.7 |1.3 | 1.3 | -2 | 3 [1-5 |20 | .2 |] 22 
ic cewds cs dacdeeevenses 3.4 | 3.2 [4.0 | 4.5 | 1.0 9 02 03 | 2.6 | 3.0 2 3 
rm dinamhlE proOucts... ccc cccccccccccccs 2.1 | 2.3 |2.7 | 2.3 ;12 | 1.0 02 -3 [1.3 ° el 22 
SSIES EES EOC COP PTT TET 3.8 | 3.2 |2.9 | 3.1 {1-9 | 2.0 3 3 ° 6 el el 
Beverages: 
BARD. LIGUOPS. cc ccvcsccccccccsecccccccce (1/) 4.2 (1/) 2.3 (1/) 4 (1/) ol (1/) 1.7 (1/) el 
TOBACCO MANUFACTURES. ..........ccccccces 2.2 11.6 |2.2 | 2.1 |14 | 1.6 el 22 05 o2 el el 
ne Ua ce cbet vesveones seeee 1.4 9 [1-4 | 1.4 [1.0 9 ol 22 el el 22 22 
os einetnds cs tie ts scctees 3.4 | 2.4 | 3.0 | 3.2 [1.8 | 2.3 | .2 | 2 | .9 | o& | 22 | (2/) 
Pobacco and snuff... ....cccccccccccccce 2 7 [1-4 11.0 |1.0 6 el el | (2/)] 22 ok 22 
TEXTILE-MILL PRODUCTS................... 2.8 |2.8 |3.7 |3.8 [1.7 [1.6 3 3 J1.5 11.7 2 -2 
Tarn Bhd Chread WALIB. 66 occ ccccc veces 2.9 |2.8 {3.6 |3.9 |1.8 |1.8 “3 oS ble8 11.7 e2 22 
Broad-woven fabric mills........cceeees 2.9 |2.8 |3.2 | 3.2 |1.8 | 1.7 e3 3 “9 12.2 2 <2 
Cotton, silk, synthetic fiber......... 2.7 | 2.5 {3-1 | 3-1 |1-7 | 1.7 3 3 °9 |1.0 -2 22 
tee ME MAPERON. |... ccc ccaccdoccsce 4.6 14.9 13.5 13.9 | 2.2 | 1.9 22 3 9 11.5 22 e2 
eS TES a aan ry ree 3.2 13.3 [44 15.5 }1.8 12.8 | .3 | .2 [22 13.4 | | .2 
Pull-fashioned hosiery.......ccesceees 1.6 |2.1 |4.0 | 2.6 |1.6 |1.6 03 el | 2.1 °7 el el 
DeOMOMEN MOSLOEN. 65 6605 dacs cece cee eceef do 12.8 15.9 19.2 11.6 11.5 2 2 [4.0 | 7.2 el 3 
i NTO 6 6 6 p55 5 des % sin 00 5b se 0 ose 4d | 4.4 13.0 | 4.2 11.9 | 2.0 22 3 9 11.9 | (2/)] 2 
Dyeing and finishing textiles.......... 1.4 {1.8 |3.7 | 2.6 |1.0 9 2 o2 |2.2 |1.4 22 wa. 
Carpets, rugs, other floor coverings... (1/) 2.7 (1/) 3.0 (1/) 263 (1/) o4 (1/) 1.2 (1/) el 
APPAREL AND OTHER FINISHED TEXTILE 
PRODUCTS eee cere eeseeseesseeseseeseesecs 3.1 31 4.0 3.8 2.3 2.4 2 3 14 1.0 el el 
Men's and boys' suits and coats........ 2.0 }2.8 {4.6 | 3.4 [1.6 | 1.7 el o3. Pae!l | ke? el 2 
Men's and boys' furnishings and work 
ESE OE EE EEO caps 3.6 |3.1 |3.4 |3.8 |2.5 |2.5 | .2 | 23 6 9 1(2/)] .2 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT 
dik snd cand spare s¥0000* 00 5.3 |4.0 |4.1 | 5.3 12.3 |2.0 | 3 | 3 [1-3 128 | 2] 22 
Logging camps and contractors........+. (1/) 8h (1/) 4.7 (1/) 3-3 (1/) 03 (1/) 11.0 (1/) 22 
Sawmills and planing mills........see0. 5.0 [3.1 [3-7 [41 [2.3 | 1.7 3 3 09 11.9 02 22 
Millwork, plywood, and prefabricated 
structural wood products......essesees 3-9 [3.4 [4.0 | 3.4 [2.3 [1.7 03 o& 11.3 {1.2 BY ol 
FURNITURE AND FIXTURES.............000.- 2.9 |3.0 |3.6 | 4.4 {1.8 |1.9 3 o& [1.2 11.9 ol ol 
Household furniture....scccsecescsccces 3.1 | 2.9 e2 [4.9 11.8 | 2.1 o4 5 9 | 2.3 el PI 
Other furniture and fixtures........... 2.5 | 3-1 o4 13.0 [1.9 [1.5 3 <3 1260 [ded 2 22 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS............... 2.4 12.8 |2.3 |2.3 |1.4 | 1.4 22 22 05 6 ol. el 
Pulp, paper, and paperboard mills...... 1.5 [1.6 |1.4 [1.2 8 eT 02 el 3 3 wl 22 
Paperboard containers and boxes........ 304 13.1 13.2 |3.3 |1-9 1.9 3 3 8 9 el of 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS........... 1.9 13.6 11.7-11.6 {1.0 8 2 el 4 05 oa 02 
Industrial inorganic chemicals......... 2.6 <42.5 1163 11.6 9 8 2 2 ol ob el 02 
Industrial organic chemicals........... 2.6 4263 1228 11.3 6 5 el el ok 6 ol ol 
Synthetic TEBOTB cw cc cee ccccecevccccces 1.5 9 ied 1.3 4 4 el Pe 5 8 e2 ek 
Drugs and medicineS......ssccseecsesens 1.9 {1.4 |1.4 [1.3 [1.0 9 ol el 2 3 |(2/)] 1 
Paints, pigments, and fillers.......... 1.8 |1.5 |1.9 }|1.5 |12.1 8 el 2 06 03 el ok 


See footnotes at end of table. 
ak 
Same 














Table B-2: Monthly labor turnover rates in selected industries-Continued 


(Per 100 employees) 


Labor Turnover 


















































Total Separation rate 
Renee — Total Quit Discharge Layoff "aha 
Apr. Mar. Apr. Mar. Apr. Mar. Apr. Mar. Apr. Mar. | Apr. | Mar. 
1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956] 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 
PRODUCTS OF PETROLEUM AND COAL........... 1.4 10.9 [1.2 | 0.7 | 0.4% | 0.4 | 0.1 | 0.1 |0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 
Petroleum refining. ..c2cccccccccscccoces 1.2 6 “7 05 02 22 (2/) (2/) 03 el 22 22 
I Fs nik s a donvncenscdcevevane 2.4 | 2.1 | 24 [3.2 [1.2 |1.2 |] .2 | .2 | 6 11.6] .2 | .2 
Tires and inner tubes.......ceeeccececes 1.6 |1.6 |1.0 |1.8 25 “7 ol el 3 7 ol 3 
Rubber foutGas. o<.6c0dc-oes cecatesosnens 2.9 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 2.8 | 2.8 2 3 03 5 a -2 
Other rubber products......sseeecceecees 3.0 | 2.6 | 3.3 | 44 11.5 | 1.3 3 of - 13.3 126 22 22 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS............. 2.5 | 2.9 | 34 | 3.5 | 1.9 | 1.8 2 -3 j1.1 {1.2 22 el 
Leather: tanned, curried, and finished.. 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 1.0 9 2 -3 |1.4 | 1.8 3 22 
Footwear (except rubber)........seeeeeee 2.5 | 3:0 | 3-5 1305 | 2.0 | 2.0 ss ot) F348 2 as 
STONE, CLAY, AND GLASS PRODUCTS.......... 2.5 |2.6 | 2.6 | 2.3 [1.2 |1.1 22 2 8 8 2 of 
Glass and glass products......-eeeeeeees 2.8 | 2.6 |2.9 | 2.7 |1.1 8 22 -2 {1.4 11.6 22 22 
Cement, hydraulic... ccccccccccccescccces 1.8 | 21 {1.2 | 1.4 oT 9 el e3 (2/) ol 3 al 
Structural clay products.......scceeeeee 2.0 13.9 182 Re 114 1 3 o2 3 e3 on 2 
Pottery and related products.......-.+.- 3.82 13.2 [6 12% iF 126 e3 2 4 o4 el od 
PRIMARY METAL INDUSTRIES eeeeeveeveeeeeeeeee 2.4 2.3 2.2 2.4 ted 1.0 3 3 6 9 22 2 
Blast furnaces, steel works, and rolling 
Ric 6 6 6066 Cb SOOKE OEHEOS HOEREEO CORO OS 2.0 1.7 1.2 1.3 8 Py el ek Pe | e3 2 2 
Iron and steel foundries.......eeccceces 3.4 3.3 3.8 3.8 1.9 1.8 05 05 1.2 14 02 2 
Gray-iron LOUMEFLTORs, cc cccccevvvesoecese 3.3 3.2 4.6 3.7 1.8 1.7 05 05 2.1 1.3 on el 
Malleable-iron foundries......ceeeseees 2.3 3.2 3.6 6.5 1.8 2.0 “n 6 11 3.7 22 3 
ee ee er 4.0 13.5 | 2.9 |2.9 | 2.1 |1.7 5 05 ol 5 ol +2 
Primary smelting and refining of 
nonferrous metals: 
Primary smelting and refining of copper, 
Sik, Oil Cc an nck e Heide Keeuedeees 1.7 |1-9 | 2.1 [1-5 [1-3 |1-1 3 -2 +2 ol 3 2 
Rolling, drawing, and alloying of 
nonferrous metals: 
Rolling, drawing, and alloying of 
COPPOT noe seer ecesereseeeseseesesesesece 1.7 1.9 2.0 1.8 9 oT 2 3 8 6 of 2 
Nonferrous foundries......sceccecccccces 3.8 (3.8 |5.0 |5.1 |1.8 |1.6 4 -5 12.5 | 2.6 3 3 
Other primary metal industries: 
Iron and steel, forgings.....ccccccccecs 2.5 |24 |2.8 {5.8 |1.0 {1.2 22 6 j1.4 |3.8 22 3 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORD- 
NANCE, MACHINERY, AND TRANSPORTATION 
TEE ER ARI 42 13.7 [ooh [bob 11.7 [1-66 | o& | oe [2.2 12.3 | .2 | 22 
Cutlery, hand tools, and hardware....... 2.7 (2.6 13.8 |3.5 [1.9 {1.6 ok oS 12 124 22 22 
Cutlery and edge tools.....cccccccccecs 1.9 |2.7 |2.8 |2.7 |1.7 |1.4 22 of 6 |1.0 el od 
MERE! CHOIMS oie so cca Mas ca cemewereeneuas 2.6 |2.3 [3-5 |3-2 |1.6 |1.% 3 e3 |1-5 [1.2 2 ol 
HEPONER Oio cia cc susce sais Sxadbeulwa cada as 3.0 |2.7 |4.3 |4.0 |2.2 |1.9 °5 o& 11.5 [1.5 aa aan 
Heating apparatus (except electric) and 
Simian” GUBBREORs «occ cccccsesscocsese 3.1 | 2.9 13.6 |3.2 |1.5 [1.7 3 o& 11.6 |1.2 22 ol 
Sanitary ware and plumbers’ supplies... |2.2 |2.5 |2.6 |3.1 [1.3 |1.5 3 ok 8 {1.1 22 el 
Oil burners, nonelectric heating and 
cooking apparatus, not elsewhere 
CIs s carecnndavacetesquewnees 3.6 | 3.1 2 a 12.6 LO)» | A ee Bo te fh 
Fabricated structural metal products.... |4.8 |3.5 | 2. 3.4 11.6 [1.5 4 4 9 11.3 ol. 22 
Metal stamping, coating, and engraving... |563 |4.7 |7.8 [8.0 |1.8 /1.6 6 oh [501 [567 3 3 
See footnotes at end of table. 
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Table B-2: Monthly labor turnover rates in selected industries-Continued 


(Per 100 employees) 


















































Total Separation rate 
: Industry papa Total Quit Discharge Layoff pr Bg 
Apr. | Mar. | Apr. | Mar. | Apr. | Mar. | Apr. | Mar. | Apr. | Mar. | Apr. | Mar. 
1956 |. 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL)........c000. 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 ie 403 ~~ 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 
Engines Ome CUPBINGS. ceccccccccesccecerces 3.2 31 2.5 24 le Le e e 02 rm Po | ry 
Agricultural machinery and tractors...... (1/) 2.9 (1/) 3-5 | (1/)| 1-2 Gy) e (2/) 1.5 (1/) 4 
Construction and mining machinery........ 3.3 |28 /2.6 |2.5 /1. 1.5 e o4 3 5 ox 2 
Metalworking machinery oT TCECLET SE LETT LS 2.6 2.6 2.1 2.1 1.3 1.2 3 3 o3 oh 2 ee 
Machine to0o0lsS...cccccccccvcccccccccccccce 2.3 2.4 1.9 1.8 263 Lek 3 e2 02 3 e2 2 
Metalworking machinery (except machine 
DEER itne sce iuh ewes ated eekenens 2.3 | 2.4 | 2.12 11.9 {1.3 | 1.3 | 3 Si Jil} &1 2 
Machine-tool accessorieS.....ceccceccees 3.4 3-1 2.5 2.9 1.4 1.4 4 4 5 9 02 e2 
Special-industry machinery (except metal- 
working machinery) eee ee ee eee ee ee 2.8 2.8 2.3 2.3 1.3 1.3 3 3 6 Pos 2 on 
General industrial machinery............. 2:3) 19,2 heen Tei7y ace [ack 3 3 o4 eT 2 2 
Office and store machines and devices....| 4.4 | 2.9 | 2.5 |1.7 |1.8 | 1.0 3 od: 03 3 el e3 
Service-industry and household machines.. 4.5 13.9 | 4.9 | 304 11.8 11.3 e o3 12:5 112.8 e2 3 
Miscellaneous machinery parts............ 2.6 12.7 12.6 |2.8 11.3 | 12 3 3 on }aded 2 2 
ERBCTRIGAL SCRIOERT, 0... occ cece cee eesct 304 | 3.3 | 3.7 [3.5 | 1.8 |1.8 | .3 | .2 [1.4 | 1.2 | .2 | 22 
Electrical generating, transmission, 
distribution, and industrial apparatus..| 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.5 |1.8 | 1.6 3 22 7 05 el 2 
Communication equipment.......sseeeeeeees 3-6 |3.5 | 3-2 | 3.8 | 2.0 11.9 2 02 <O | Les 2 2 
Radios, phonographs, television sets, 
i I cas oi b.en bso dered sconces (1/) | 3-9 | (2/)} 47 | (2/)]} 2-8 | (2/)] -2 | (2/)| 204 | (2/)] «3 
Telephone, telegraph, and related 
SI NR SEO POE PEC T EET 2.1 |2.8 }1.9 |} 2.2 }1.5 [1.7 | -2 | -2 | 2 | (2/)]} .2 | 22 
Electrical appliances, lamps, and miscel- 
SREP MOR Ds oi6/615 Si 5 606 Saw b.b'0:5,0'8 5 Bol 136 P66 1908 1 AcT 1 AcT 03 a 14.2 1205 e2 3 
TRANSPORTATION EQUIPMENT.................. 4.0 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 1.3 | 1.3 oe & 12.8 | 3.4 o4 4 
Automobiles. .cccccccccccsccccccccccccscsece h.2 4.6 6.2 7.0 be | 1.0 2 el 4,2 5.2 of 6 
ee ES ee ee ee ee 66 16.7 t@1 (22 12.4 11.5 el 02 05 4 on oa. 
EE Se eee 255° 26 1200 1258 S385 oil ea 05 ik ak 2 
Aircraft engines and parts..........s00- O50 ied Wess: ase Uis5 (1.2 ea e3 05 02 02 ol 
Aircraft propellers and parts........... 3-2 12.0 [1.5 {1.6 {1.2 | 2.2 el 3 ol | (2/)] 22 el 
Other aircraft parts and equipment...... 3-6 | 4.0 | 3.3 | 4.6 [1.6 | 22 oh ep [dee PEs el el 
| Ship and boat building and repairing..... 1 10.6 (1/) 12.5 1 2.1 1. 4 1/) | 9.9 1/) 02 
Rai Bre a MOTE oie 0 io:sin ae 0:60 0's000:00 65% i 1 4.3 1/) | 4.4 al 7 al el 1/) 3-1 i 05 
Locomotives and parts.........ceseeeeees 1/) | 3.8 my) 309 | G/)| -& | G/)] 2 ty} 2.4 | (1/) | 1.0 
Railroad and street cars........sseeeeee 1/)| 47 | G/)|48 | G/)| -9 | G/)] 2 y/) 3.6 Zz 2 
Other transportation equipment........... 9.8 13.4 [4.5 [5.9 11.5 | 1.6 22 05 | 2. 3.7 2/) (2/) 
INSTRUMENTS AND RELATED PRODUCTS.......... Q/} 2.0 Gy) 2.0 G/) 1.1 Gy) 2 Q/} 05 Gy} ol 
Photographic apparatus.......ecccccsscees 1.2 died: o7 el 2 el 
pe TIE NODE yo 5) 01s)hpas0ve sie aoe 2\9 00000010 oy 2.4 i, 3.7 % 1.1 uf 2 jl. 2.2 yf 02 
Professional and scientific instruments..| 2.8 | 2.3 | 2.8 |2.0 |1.5 |1.2 3 3 9 ok el ol. 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES....) 4.5 | 4.4 | 4.2 | 5.5 [1.9 | 2.1 3 & 127 18:7 2 3 
Jewelry, silverware, and plated ware..... 2h | 2.7 12.7 | 305 [1-5 | 1.3 3 3 6O° Paiek 22 2 


See footnotes at end of table. 
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Table B-2: Monthly labor turnover rates in selected industries-Continued 


(Per 100 employees) 

















Total Separation rate 
accession Misc., incl. 
caneiida nie Discharge Layoff aittdaes 
Apr. - |Apr. Mar. (Apr. 
1956 1956 _|1956 1956 |1956 

NONMANUFACTURING: 

I I ookakksiivstlndcitinewen (1/) |2.9 3.1 (1/) (1/)| 0.3 |(2/) | 0.3 
Teod MiGtnss <6iinss ccccesaws ee een car tare (1/) 1.9 1.6 (1/) (1/) 9 |(1/ 4 
COGNGE MINING. <6 oc se ccccecessececcevences 4.O | 3.9 3.8 e3 (2/) (2/) 4 3 
Lead and Site Mining. «<< 6 csc cevccwnceecs 2.4 [2.4 1.8 a (2/)| .1 an “2 

ANTHRACITE MINING. ...........cccccecccces 1.3 {1.3 (2/) At 2 Ads 
BITUMINOUS-COAL MINING................... 1.3 [1.1 (2/) £1: 64-2 
COMMUNICATION: 
nck ikeedrinkeewewaeed (2/) 2.1 (1/) ol |(21/) 
I OE TEED (1/) [2.1 (1/) -3 |(1/) 



































1/ Not available, 
2/ Less than 0.05. 


3/ Data relate to domestic employees except messengers and those compensated entirely on a commission basis. 















































Hours and Earnings 
Table C-1: Hours and gross earnings of production workers 
or nonsupervisory employees 
Average weekly Average weekly Average hourly 
Industry earnings hours earnings 
Apr. Mar. Apr. Apr. | Mar. Apr. | Apr. Mar. Apr. 
1956 1956 1955 1956 | 1956 1955 |_ 1956 1956 1955 
MINING: 
LS nc ivcscddersktertaskdensien $96.67 | $95.11 | $86.52 | 42.4 | 41.9 | 41.2] $2.28 | $2.27 | $2.10 
SANE as edcbas gakesed dkah setae 95.28 | 92.34 | 80.59 | 39.7 | 38.8 | 36.8] 2.40 | 2.38 | 2.19 
Copper mining eee esrereeseeeeseeeseeesece ame 99.21 92.35 kh 5 43.9 uhh 2.27 2.26 2.08 
Seedsene BInG MEBIDE. 6.552060 602060 vas 89.25 88.62 81.51 42.3 | 42.0 41.8] 2.11 2.11 1.95 
TE ie sgcsse saber vivansestconsens 80.34 | 71.32 | 74.88 | 30.9 | 28.3 | 26.8] 2.60 | 2.52 | 2.60 
SOTNTIIORIOTAL. 0. on ne cee scccccccees 105.46 | 102.38 | 93.00 | 37.8 | 36.2 | 37.2] 2.79 | 2.68 | 2.50 
CRUDE-PETROLEUM AND NATURAL-GAS 
PRODUCTION: 
Petroleum and natural-—gas production 
(except contract services)........eee- 103.00 99.38 93.67 | 41.2 | 40.4 40.2] 2.50 2.46 2.33 
NONMETALLIC MINING AND QUARRYING........ 83.73 81.27 78.58 | kh.3 | 43.0 43.9] 1.89 1.89 1.79 
GOBTRACT GOUSTRICT ION... ccccwvccscssccces 98.09 | 94.50 92.26 | 36.6 | 35.0 | 35.9] 2.68 | 2.70 | 2.57 
WONBUILDING CONSTRUCTION.............005- 94.38 | 91.88 | 89.39 | 39.0 | 37.5 | 38.2] 2.42 | 2.45 | 2.34 
Highway ahd street. ......scccccccccccce 88.03 84.90 81.92 | 39.3 | 37.4 38.1] 2.2h 2.27 2.15 
Other nonbuilding construction......... 99.33 96.38 95.37 | 38.8 | 37.5 38.3] 2.56 2.57 2.49 
PUILOING CONSTRUCTION... wc rcccccccccees 98.91 95.15 93.10 | 36.1 | 34.6 3504 | 2.7% 2.75 2.63 
EAE, GHTRABTORS,. 65 nn oc cccccvcccccccce 91.85 | 87.98 | 87.40 | 35.6 | 34.1 | 35.1] 2.58 | 2.58 | 2.49 
SPECIAL-TRADE CONTRACTORS............-- 104.03 99.81 97.46 | 36.5 | 34.9 35.7 | 2.85 2.86 2.73 
Plumbing and heating......eseeeeecceeee 108.49 108.58 103.22 37.8 37-7 37.4 2.87 2.88 2.76 
Painting and decorating.......eecececes 97 51 95.26 90.25 | 34.7 | 33.9 33.8 | 2.81 2.81 2.67 
EN ESTE REL RE PETE 120.04 | 120.12 | 112.81 | 39.1 | 39.0 | 38.5] 3.07 | 3.08 | 2.93 
Other special-trade contractors.......+ 100.24 93.01 92.92 | 35.8 | 33.1 34.8 | 2.80 2.81 2.67 
TTT IE so. ions ccdicccccsesscsceseecs 78.99 | 78.78 | 7h.96 | 40.3 | 40.4 | 40.3] 1.96 | 1.95 | 1.86 
DURABLE GOODS.............. dtiokcuk dence 85.49 | 84.25 | 81.58 | 41.1 | 40.9 | 41.2] 2.08 | 2.06 | 1.98 
Ne debe eneesecowes 70.17 | 70.49 | 66.30 | 39.2 | 39.6 | 39.0] 1.79 | 1.78 | 1.70 
ORDNANCE AND ACCESSORIES..... Sits ae Sie 90.07 88.80 82.42 | 41.7 | 41.3 40.6 | 2.16 2.15 2.03 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS............... 74.37 75.11 70.12 | 40.2 | 40.6 40.3 | 1.85 1.85 1.74 
Meat products.....csccccccccccccccccccs 83.63 86.11 76.00 |4O.4 | 41.6 40.0 | 2.07 2.07 1.90 
Gj Meat packing, wholesale.......++eeeeee 86.27 89.67 78.99 | 40.5 | 42.1 40.3 | 2.13 2.43 1.96 
| Sausages and casingS......ccccccccscce 82.21 83.03 76.19 | 40.3 | 40.9 4O.1 | 2.04 2.03 1.90 
| Dairy products... .cccccccccccccccceces 73.01 73 bh 70.95 | 42.2 | 42.7 43.0] 1.73 1.72 1.65 
Condensed and evaporated milk......... 7516 75.31 73.68 [43.7 | 4b.3 45.2 | 1.72 1.70 1.63 
| Ice cream and 1C€S....eseececccccceess 76.18 | 76.26 | 71.99 | 41.4 | 42.9 | 42.2 | 1.84 | 1.82 | 1.71 
| Canning and preserving......seceeeeeees 59.89 59.63 57.68 | 37.2 | 37.5 37.7 | 1.61 1.59 1.53 
| Sea food, canned and cured..........+. 55.42 53.57 54.94 | 32.6 | 31.7 33.5 | 1.70 1.69 1.64 
i Canned fruits, vegetables, and soups.. 62.98 62.86 59.60 | 36.4 38.8 38.7 | 1.64 1.62 1.54 
| Grain=-mill products....ccccsccccccccees 78.51 T1235 76.21 [42.9 | 42.5 43.8 | 1.83 1.82 1.7% 
Flour and other grain-mill products... 82.03 82.03 78.12 | 43.4 43.4 43.4 | 1.89 1.89 1.80 
| Prepared feeds....cccccccccccccccccces 76.04 73.79 74.87 143.7 | 42.9 45.1 | 1.74 1.72 1.66 
Bakery products.....cccccsccccccvcccccs 71.73 71.33 68.11 | 40.3 | 40.3 40.3 | 1.78 1.77 1.69 
d Bread and other bakery products....... 73-12 | 72.72 | 70.00 |hO.k | hoVk 40.7 | 1.81 | 1.80 1.72 
H Biscuits, crackers, and pretzels...... 65.11 65.11 60.37 139.7 39.7 38.7 | 1.6% 1.64 1.56 
: 
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Hours and Earnings 


Table C-1: Hours and gross earnings of production workers 


or nonsupervisory employees - Continued 






































Average weekly Average weekly Average hourly 
earnings hours earnings 
aii Apr. Mar. Apr. Apr. | Mar. | Apr. | Apr. Mar. Apr. 
1956 1956 1955 |. 1956 | 1956 | 1955 | 1956 | 1956 =| 1955 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS - Continued 
Sugar eee eer error eeesrerseeseseseeesesesecs $80.78 $77.76 $72.44 40.8 40.5 39.8 $1.9 $1.92 $1.82 
Cene-suter refining. c6ccc es cacsccdeccuss 83.85 82.21 74.50 | 40.9 | 40.3 | 38.6 2.05 2.04 1.93 
Beet SUBSE Ss. 6c ciss.cu a dicten wewseclewesiudon 82.57 78.14 75-44 | 41.7 | 40.7 | 41.0 1.9% 1.92 1.84 
Confectionery and related products....... 60.13 59.74 55-77 39.3 39.3 38.2 1.53 1.52 1.46 
CONLECUONEE Yes J 5oss ca csi c se caceevoownd 58.26 58.02 54.00 | 39.1 | 39.2 | 38.3 1.49 1.48 1.41 
BOWNNOQMEN Oe 5 6.cs) 6 ve se cdacvicnencudeaseevad 84.59 84.59 81.41 | 39.9 | 39.9 | 40.5 2.12 2.12 2.01 
ee ee ee re 63.49 | 63.40 | 61.72 | 40.7 | 40.9 | 41.7 | 1.56] 1.55 | 1.48 
ME TUNCOERs coves sc cchieccancccdueadaeee 101.49 | 100.73 97.20 | 39.8 | 39.5 | 40.5 2.55 2.55 2.40 
Distilled, rectified, and blended 
a SSE Te eee eee err 80.29 | 80.12. | 77.55 | 38.6 | 38.7 | 38.2 | 2.08 | 2.07 | 2.03 
Miscellaneous food products.......sseeee. 70.18 71.45 65.19 | 40.8 | 41.3 | 41.0 1.72 a.f3 1.59 
Corn sirup, sugar, oil, and starch...... 83.02 83.01 7907% | SEL |-S2.3 | 52.3 2.02 2.01 1.93 
Manelbetured’ 166s vecc cock we ccusevesswess 68.36 68.98 64.64 | 44.2 | 4b.5 | 45.2 1.55 1.55 1.43 
TOBACCO MANUFACTURES..............-020000. 56.32 | 55.57 | 50.23 | 37.8 | 37.8 | 36.4 | 1.49 | 1.47 | 1.38 
ae NE LO ET ELT OTE TS: 68.34 67.03 63.08 | 39.5 | 39.2 | 38.0 | 1.73 1.71 1.66 
cn Ee ee eee 46.98 | 46.61 | 41.42 | 36.7 | 36.7 | 35.4 | 1.28] 1.27 | 1.17 
Cnn Wd -EE 6 6a cisedivewctuevacal 55.80 | 56.42 | 51.48 | 36.0 | 36.4 | 35.5 | 1.55 | 1.55 | 1.45 
Tobacco stemming and redrying...........4 50.63 50.27 45.36 | 37.5 | 37.8 | 36.0 1.35 ass3 1.26 
VEREIEESMEEL PRODUCTS: ... ccc ccceccccesccues 56.20 57.06 53.02 | 39.3 | 39.9 | 38.7 1.43 1.43 1.37 
Scouring and combing plants.............. 63.27 64.58 60.34 | 40.3 | 41.4 | 39.7 pe 1.56 1.52 
Varn and Gheete WilIG.. 6 ics ccccudccceawes 51.47 52.01 48.51 | 38.7 | 39.4 | 38.5 ae33 1.32 1.26 
We Biss so kde cndnsisxsevansnceseel 51.7% | 52.67 | 48. 38.9 | 39.6 | 38.6 | 1.33 | 1.33 | 1.26 
BENGE MELUEe ccccacacedeceeseedvedesiaaes 52.40 52.54 50.83 39.7 39.8 | 39.4 1.32 1.32 1.29 
Broad-woven fairic mills... vevcwsscceous 55.07 56.17 52.00 | 40.2 | 40.7 | 39.1 1.37 1.38 1.33 
Cotton, silk, synthetic fiber........... 53.87 54.94 50.44 | 39.9 | 40.4 | 38.8 1.35 1.36 1.30 
a] eee eee eee ee 56.59 57.46 54.29 39.3 39.9 38.5 1.44 1.44 1.41 
BOGGS 605s se etince Cestecsectowqedeecewan 53.20 5h .27 49.79 40.0 40.5 38.9 1.33 1.34 1.28 
ee ee errr 64.26 65.18 61.76 | 42.0 | 42.6 | 40.9 | 1.53 1.53 1.51 
Narrow fabrics and smallwares...........,4 58.29 57.89 54.79 | 40.2 | 40.2 | 39.7 1.45 1.44 1.38 
RATE BETIS ones ssriacvedeccasnssaies 51.97 53.30 | 47.55 | 36.6 | 37.8 | 36.3 1.42 1.41 | 1.31 
Full-fashioned hosiery........sseeeeeeed 57.51 | 60.76 | 54.24 | 37.1 | 39.2 | 36.9 | 1.55 | 1.55 | 1.47 
Rs ori 6dktdcdeeda seein J 57.4% | 58.29 | 54.75 | 37.3 | 38.6 | 37.5 | 1.54 | 1.52 | 1.46 
South eee ec rere ererereeeseseeeeeseeeseseseens 57.35 61.62 53.80 37.0 39.5 36. ike 1.56 1.47 
Seamleds NOSlENSs . oi 6 ccclcdtocestcccecous 43.55 4h 93 38.53 | 33.5 | 35-1 | 33.5 1.30 1.28 1.15 
EN POEL PRD Te 48.88 | 47.32 | 45.96 | 37.6 | 36.4 | 38.3 | 1.30 | 1.30 | 1.20 
SOE ONE ON CTT 42.90 | 44.67 | 37.51 | 33.0 | 34.9 | 32.9 | 1.30 | 1.28 | 1.24 
Sle MONS 6 as cvnaciusisexedsapnees . -60 | 55.42 | 50.23 | 37.4 | 37.7 | 36. 1.46 | 1.47 | 1.38 
Ee Mss occ vi dcsexdcccnsericnie 50.82 | 51.7% | 46.34 | 38.5 | 39.2 | 36.3 | 1.32 | 1.32 | 1.21 
Dyeing and finishing textiles...........4 62.62 o43 | 61.32 |.40.4 | 41.3 | 40.6 | 1.55 | 1.56 | 1.51 
Dyeing and finishing textiles (except 
MER nihatc abies ititatinenauEs | 62.47 | 64.27 | 61.05 | 40.3 | 41.2 | 40.7 | 1.55 | 1.56 | 1.50 
Carpets, rugs, other floor coverings....4 T3<51 75.00 71.69 | 41.1 | 41.9 | 41.2 1.79 1.79 1.7% 
Wool carpets, rugs, and carpet yarn,...4 71.15 73.16 78 | 40.2 | 41.1 | 39.3 1.77 1.78 1.75 
Hats (except cloth and millinery)........ 51.04 55.17 51.19 | 33.8 | 34.7 | 33.9 1.51 1.59 1.51 
Miscellaneous textile goods.........e6-- 1 65.36 65. 65.03 | 40.1 | 40.3 | 40.9 1.63 1.63 1.59 
Felt goods (except woven felts and 
OE) eee ee ee eT ee 70.67 70.7% 72.80 | 39.7 39.3 | 40.9 1.78 1.80 1.78 
ee TT ee rer 65.60 | 65.8% ot | 37-7 | 38.5 | 37-9 | 1.7% | 1.71 | 1.65 
Paddings and upholstery filling........4 66.63 66.36 73.70 | 39.9 | 39.5 | 43.1 1.67 1.68 i.fi 
Processed waste and recovered fibers... | 53.5% 53. 50. 41.5 | 41.5 | 40.8 1.29 1.29 1.23 
Artificial leather, oilcloth, and 
other coated fabrics. ..ccccccccccccece { 80.54 83.61 83.47 | 41.3 | 43.1 | bbb 1.95 1.% 1.88 
Cordage and twine...cccccccccccccccccced 58.00 57.86 54.35 | 40.0 | 39.9 | 39.1 1.45 1.45 1.39 
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Table C-1: Hours and gross earnings of production workers 
or nonsupervisory employees - Continued 























Average weekly Average weekly Average hourly 
Industry earnings hours 
Apr. e Apr. Apr. - | Apr. | Apr. Apr. 
1956 | 1956 1955 1956 | 1956 | 1955 | 1956 1955 
APPAREL AND OTHER FINISHED TEXTILE 
Ge Sewer hdl + tleddndedxaew dd oes $51.55 | $52.48 | $46.99 36.3 | 36.7] 35.6] $1.42 $1.32 
Men's and boys' suits and coats.......... 61.25 | 62.29 55.40 36.9 | 37-3 | 34.2 1.66 1.62 
Men's and boys' furnishings and work 
INE r iv GR his ca enedkekn se beeen ect 45.38) 45.76 | 40.23 | 36.3] 36.9] 35.6] 1.25 1.13 
Shirts, collars, and nightwear.......... 4h.39] 45.51 41.06 35.8 | 36.7] 35.7 1.24 zal 
ey eo ee ee 46.50] 47.25 42.72 37.2 | 37.8] 36.2 Led 1.18 
a Ne + 6 ak eke bee bess OE 42,21 42.00 34.58 36.7 31.5 36.4 pe Lae 095 
A UNO OUBOE. 6:50 6s.0 ks 0 bdo 00 esse ss 55.80] 56.83 50.62 36.0] 36.2] 35.4 1.55 1.57 1.43 
ODEO ORE cp. kes kn dndacdesodasesece 59.45) 57.67 | 54.81 | 36.7] 36.5] 36.3] 1.62} 1.58] 1.51 
Household apparel eee eee eer reereseeeeeseses 46.63 45.88 40.48 37-3 36.7 36.8 1.25 1.25 1.10 
Women's suits, coats, and skirts........ 58.48) 65.14 52.69 30.3 | 32.9] 29.6 1.93 1.98 1.78 
Women's, children's under garments....... 47.35| 48.18 43.20 35.6] 36.5] 35.7 1.33 1.32 1.21 
Underwear and nightwear, except corsets. 4448 | 45.75 40,81 35.3 | 36.6] 35.8 1.26 1.25 1.14 
Corsets and allied garments.......c-.eeee. 51.84 51.55 47,22 36.0 36.3 35.5 14 1.42 1.33 
NE in ee Nae ia da ancnip wand 58.55| 64.21 | 49.95 | 35.7] 36.9] 33.3 1.64 1.74 | 1.50 
CREUAPOR SE SUCEENEENs 6.66605 da wsccedeccees 46.93] 47.21 41.65 36.1 | 36.6] 35.6 1.30 1.29 Leu? 
Miscellaneous apparel and accessories.... 49.18} 49.37 43.20 36.7 | 37.4] 35.7 1.34 1.32 1.21 
Other fabricated textile products........ 52.08} 52.50 50.14 Stee | 31651 3T-T 1.40 1.40 2.93 
Curtains, draperies, and other house- 

NN on. ds ce dectadrEakiens ime 45.80] 47.60 | 44.29 | 35.5] 36.9] 36.6] 1.29] 1.29] 1.21 
DASE fe Bok ste nescwiencwene ish ade 56.34 | 56.77 51.79 | 39.4] 39.7] 37.8 1.43 1.43 1.37 
ee RROD Seapets 0-5 1055 vinewayeisie es Sai 58.18} 54.7% 53.60 4O.4 | 39.1] 40.0 1.44 1.40 1.34 

LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT 
STE Ae ee Tee ee eee 69.48' 67.72 67.06 39.7 | 39.6] 40.4 LétD 1.66 
Logging camps and contractors............ 74.55) 64.83 73.23 35.5 | 34.3] 36.8 2.10 1.99 
Sawntiis end planing milis.....<sce.ccces 70.40} 69.25 67.40 40.0 | 39.8] 40.6 1.76 1.66 
Sawmills and planing mills, general..... 70.80} 69.65 67.80 40.0 | 39.8] 40.6 a Fy iy 6 1.67 
MDD ads dda <5 eh eneeounsvnns kun 48.55 ° 44.63 | 40.8] hob] 42.5] 1.19 1.05 
a es ib Ce ee uNels Reich Nii abaak 89.55| 87.32 | 86.80 | 38.6/ 38.3] 39.1] 2.32 2,22 
Millwork, plywood, and prefabricated 
structural wood productsS......cceccseece 7TH.34 | 74.30 72.80 4O.4 | 4O.6 | 41.6 1.84 1.75 
ME ci wete cin tna iwks Cai baKe eo 0s 71.38 | 71.78 | 71.21 | 40.1 | 40.1] 41.4] 1.78 1.72 
ME i 6, dn diva sadenbarksoduaiben aes 79-99} 79.90 | 77.76 | k2.1| 42.5] 43.2] 1.90 1.80 
ee PE RIOTS 5 is sce chow's se ccc ssaae 57.13} 56.71 52.07 41.1 | 40.8] 41.0 1.39 1.27 
Wooden boxes, other than cigar.......... 56.99) 56.44 52.54 41.6} 41.2] 41.7 1.37 1.26 
Miscellaneous wood products......eseeeees 58.49] 58.49 56.72 40.9 | 40.9] 41.4 1.43 1.37 
FA TTORE BAD CIKTURES «.< <.0:css's ccvicicbiccccns 66.90| 68.47 64 48 40.3 | 41.0] 40.3 1.66 1.60 
Oe a re 63.44 | 65.44 61.10 39.9} 40.9] 40.2 1.59 1.52 
Wood household furniture, except 

TIO OR POT Tee TEE 58.22) 59.63 | 55.35 | 41.0] 41.7] 40.7] 1.42] 1.43] 1.36 
Wood household furniture, upholstered...| 69.95] 72.32 66.70 39.3 | 40.4 | 39.7 1.78 1.79 1.68 
Mattresses and bedsprings.......sccecees 65.84 | 70.02 68.06 37.2 | 38.9] 39.8 i? 1.80 2.72 
Office, public—building, and professional 
Pari CUre’ sls Ji00s ba e'es Se nahae shew es sae 78.73 | 80.09 72.75 42.1 | 42.6] 41.1 1.87 1.88 1.77 
Mince SEES Ge Purniture ss xcs sc 4 5cxe0csccies 73-31) 74.59 60.40 43.9 | bh. | hoo 1.67 1.68 1.51 
Metal office furniture. « 2.0.0 .0csscce ces 84.86} 86.92 80.90 41, 42,4 | 41.7 2.04 2.05 1.94 
Partitions, shelving, lockers, and 
DiS iS ic cece bs CAPS ow Kes 81.41] 79.20 77.03 40.5 | 39.6 39.5 2.01 2.00 1.95 

Screens, blinds, and miscellaneous furni- 
ture Ond Fistures.... ce ikcwcscscvedeces 64.96] 67.16 66.56 4O.1 | 41.2 | 41.6 1.62 1.63 1.60 
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Table C-l: Hours and gross earnings of production workers 
or nonsupervisory employees - Continued 





Average weekly 


Average weekly 


Average hourly 









































earnings hours earnings 
ere Apr. Mar. Apr. Apr. Mar. | Apr. Apr. Mar. | Apr. 
1956 1956 1955 1956 1956 | 1955 1956 1956 | 1955 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS................. $80.70 | $81.27 | $76.93 | 42.7 | 43.0 | 42.5 | $1.89 | $1.89 | $1.81 
Pulp, paper, and paperboard mills........ 88.40 88.80 83.47 | 44.2 | 4b. | 43.7 2.00 2.00 1.91 
Paperboard containers and boxes.......... 74.75 74.70 72.04 | 41.3 | 41.5 | 41.4 1.81 1.80 1.74 
Panesboard: boxes. <cccc cs vewonc cee eescees Th. 34 74.46 71.80 | 41.3 | 41.6 | 41.5 1.80 1.79 1.73 
Fiber cans, tubes, and drums..........e-- TT.93 78.74 76.52 | 40.8 | 40.8 | 40.7 1.91 1.93 1.88 
Other paper and allied products.......... 71.69 72.56 68.47 | 41.2 | 41.7 | 41.0 1.74 1.74 1.67 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED 
PHMU REINER 05055 oc dae naeeaee asteescuoncumes 93.12 93.60 89.71 | 38.8 | 39.0 | 38.5 2.40 2.40 2.33 
NOUS HONOE RG 65 alloc. crs's eoulwe or ieewesgee 99.10 98.74 95.67 | 36.3 | 36.3 | 36.1 2.73 2.72 2.65 
NN isc inneek6resecnnadawniniad 92.82 | 95.20 | 89.54 | 39.0 | 40.0 | 39.1 | 2.38 | 2.38] 2.29 
Dan ccannanviins ins: saikentaueustenen 83.42 | 82.62 | 79.80 | 40.3 | 40.3 | 39.9 | 2.07 | 2.05 | 2.00 
Coumebelal: printings oo<cecsec+deacecennea 92.00 92.69 88.13 | 40.0 | 40.3 | 39.7 2.30 2.30 2.22 
Eithograputudes coecusccesdecnsdausueetdeee 92.43 93.83 87.19 | 39.5 | 40.1 | 39.1 2.34 2.34 2.23 
Greeting cardsS...ccccccccccccecccccccccecs 62.69 61.37 57-75 38.7 38.6 38.5 1.62 1.59 1.50 
Bookbinding and related industries....... 71.721 70.98 69.56 39.4 39.0 39.3 1.82 1.82 1.77 
Miscellaneous publishing and printin 
peice eee erates : aieveres 7 ee we 109.02 | 111.44 | 108.11 | 39.5 | 39.8 | 39.6 2.76 2.80 2.73 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS............. 85.49 8h 46 81.36 | 41.3 | 41.2 | 41.3 2.07 2.05 1.97 
Industrial inorganic chemicals........... 93.25 93.48 89.54 | 40.9 | 41.0 | 40.7 2.28 2.28 2.20 
Aiealieas and ChIOPines + cess ccnsccwesceus 91.62 90.76 85.60 | 40.9 | 40.7 | 40.0 2.24 2.23 2.14 
Industrial organic chemicals......eeeeeee 91.21 89.54 87.12 40.9 40.7 40.9 2.23 2.20 2.13 
Plastics, except synthetic rubber....... 90.49 90.50 86.92 | 41.7 | 41.9 | 42.4 2.17 2.16 2.05 
Sentinel ie. FUbLeK ss os ccactievacoiaeaee see 103.42 | 102.51 99.53 | 41.7 | 41.5 | 42.9 2.48 2.47 2.32 
RN TIE cicncondvgceciaxsnians 76.43 | 76.03 | 77-11 | 39.6 | 39.6 | 40.8 | 1.93 | 1.92 | 1.89 
Weel Vso c cee ci cnineccuassbecisces cers 85.63 84.00 78.80 | 40.2 | 40.0 | 39.4 2.13 2.10 2.00 
Deige end BedlOinee. occce coco cen cenesle ses TT.T4 77.71 73.12 | 40.7 | 40.9 | 40.4 1.91 1.90 1.81 
Soap, cleaning and polishing 
PRODELSULONS ae oot occ cacadisenisccacoua ces 89.60 89.64 86.11 | 41.1 | 41.5 | 41.4 2.18 2.16 2.08 
Dale Wd GID kk osc cinsccescennaees 97085 | 97.17 | 94.81 | 40.6 | 41.0 | 41.4 | 2.41 | 2.37 | 2.29 
Paints, pigments, and fillers............ 84 .87 85.07 83.13 | 41.4 | 41.7 | 42.2 2.05 2.04 1.97 
Paints, varnishes, lacquers, and 
GUAMONM Coo os Hie oes Ce eas eaweeusees 82.40 82.20 81.25 | 41.2 | 41.1 | 42.1 2.00 2.00 1.93 
Gum and wood chemicals...cceccccccccccccece 7569 72.93 70.95 43.5 42.9 43.0 1.74 1.70 1.65 
RMN icic3):L eux cecadiaverniensnkiss 67. 64.45 | 63.80 | 43.6 | 42.6 | 43.44 | 1.55 | 1.52 | 1.47 
Vegetable and animal oils and fats....... 73-52 73-37 69.96 | 43.5 | bh.2 | bh.o 1.69 1.66 1.59 
PNA BIN dccticncsawsssaakwncics 66.50 | 66.58 | 63.95 | 42.9 | 43.6 | 43.5 | 1.55 | 1.52 | 1.47 
Anime? Obs and £8086 icc < cecil ctacecesc 84.36 84.41 78.67 | bhok | bh.g | 44.7 1.90 1.88 1.76 
Miscellaneovs chemicals... ..ccccsccccceces 77.74 77.14 72.9 | 40.7 | 40.6 | 40.3 1.91 1.90 1.81 
Essential oils, perfumes, cosmetics..... 65.96 65.57 62.63 | 38.8 | 38.8 | 38.9 1.70 1.69 1.61 
Compressed and liquified gases.......... 90.10 88.83 85.45 | 42.5 | 42.5 | h2.3 2.12 2.09 2.02 
PRODUCTS OF PETROLEUM AND COAL............ 104.65 | 103.82 95.94 | 41.2 | 41.2 | 41.0 2.54 2.52 2.34 
Petroleum refining: . «<<sccves ss e<ecncieues 110.27 | 107.18 99.72 | 41.3 | 40.6 | 40.7 2.67 2.64 2.45 
Coke, other petroleum and coal products..| 86.90 92.66 83.18 | 40.8 | 42.9 | 41.8 2.13 2.16 1.99 
er rer ree 86.22 | 84.93 | 87.15 | 40.1 | 39.5 | 41.9 | 2.15 | 2.15 | 2.08 
Rives (and Lunet tubes. cos e< dene sis ccaces 98.50 97.25 | 102.18 | 39.4 | 38.9 | heb 2.50 2.50 2.41 
Rubber footwear. sc ccccccscsvcosccecccccccs 72.25 71.34 70.82 | 39.7 | 39.2 | 40.7 1.82 1.82 1.74 
Other rubber products... <csccccecisccecees 78.14 76.99 76.54% | 40.7 | 40.1 | 41.6 1.92 1.92 1.84 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS.............. 54.90 56.92 51.24 | 36.6 | 38.2 | 36.6 1.50 1.49 1.40 
Leather: tanned, curried, and finished...| 73-47 74.00 72.18 | 39.5 | 40.0 | 40.1 1.86 1.85 1.80 
Industrial leather belting and packing... 68.53 69.60 72.92 | 38.5 | 39.1 | 41.2 1.78 1.78 1.77 
Boot and shoe cut stock and findings..... 50. 52.40 49.64 | 35.4 36.9 36.5 1.43 1.42 1.36 
Footwear (except rubber).....seceeeeeeees 52. 55-39 48.24 | 36.0 | 38.2 | 36.0 1.45 1.45 1.34 
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Table C-i: Hours and gross earnings of production workers 
or nonsupervisory employees - Continued 





Average weekly 


Average weekly 


Average hourly 

















Industry earnings hours earnings 
Apr. Mar. Apr. Apr. | Mar. | Apr. | Apr. Mar. Apr. 
1956 1956 1955 | 1956 | 1956 | 1955 | 1956 | 1956 | 1955 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS - Continued 
SLPS LEE SAIS EA OF EE TEA $61.54 | $60.20 | $60.50 | 39.2 | 38.1 | 39.8 | $1.57 | $1.58 | $1.52 
Handbags and small leather goods......... 49.37 50.63 44.10 36.3 37-5 35.0 1.36 1.35 1.26 
Gloves and miscellaneous leather goods... 47.95 48.47 42,68 36.6 37.0 34.7 1.31 1.31 1.23 
STONE, CLAY, AND GLASS PRODUCTS........... 79.32 | 78.31 | 75-17 | 41.2 | 41.0 | 41.3 | 1.93 | 1.91] 1.82 
Plat 21aSS. ccc eeeeer ee rrccscecccecccssece 109.89 110.02 110.08 40.7 40.3 43.0 2.70 2.73 2.56 
Glass and glassware, pressed or blown.... 78.61 78.99 74.05 | 39.5 | 40.3 | 39.6 1.99 1.96 1.87 
GlassS containers... cceccccceseceeseseses 80.78 80.39 76.61 39.6 40.6 39.9 2.04 1.98 1.92 
Pressed and blown glass......esecceccece 76.04 TT 41 70.38 | 39.4 | 39.9 | 39-1 1.93 1.94 1.80 
Glass products made of purchased glass... 66.83 67.32 62.22 | 40.5 | 41.3 | 40.4 1.65 1.63 1.54 
RENE PEROT ECs in sin 0 os 0,0 as biaicie cies 78.53 78.69 76.78 | 40.9 | 41.2 | 41.5 1.92 1.91 1.85 
Structural clay products........seseceeee 73.10 72.57 67.73 | 41.3 | 41.0 | 40.8 pS a etl 1.66 
ain Me MIDLAND CLAP. as ois 010 <'6:0 Kos 602 a S.0 70.98 68.81 66.30 | 42.5 | 41.7 | 42.5 1.67 1.65 1.56 
Pie ee RAD BADE: 5s a vip. bs 065 000004408 Th bh 73.85 64.73 | 40.9 | 40.8 | 38.3 1.82 1.81 1.69 
Sewer pipe come eee eer ee eres eeeseseseesere 68.56 71.69 68.17 39.4 40.5 40.1 1.74 Rere L710 
Claw PREP RCCOFIOB i.e <0 :b.s0.0'6:2 Kin'0,6 bee 88.6140 81.00 80.40 73.32 | 39.9 | 39.8 | 39.0 2.03 2.02 1.88 
Pottery and related products............. 71.42 70.49 64.03 | 38.4 | 37.9 | 36.8 1.86 1.86 1.74 
Concrete, gypsum, and plaster products...| 80.81 78.84 76.54 | bbob | 43.8 | 4b.5 1.82 1.80 1.72 
PaMCPP tA OPOOUCt Es c.c os se cee sco oo 0s sins 77.88 76.12 73.76 | 4h.5 | 44.0 | 44.7 1.75 1.73 1.65 
Cut-stone and stone productsS........ese0- 69.29 67. 66.17 | 41.0 | 40.2 | 41.1 1.69 1.68 1.61 
Miscellaneous nonmetallic mineral 
products eee ececerecececceccecereseeeeesecees 82.01 80.59 80.87 40.8 40.7 41.9 2.01 1.98 1.93 
Abrasive productS......ccecccccccccccces 87.23 85.79 86.53 | 40.2 | 39.9 | 41.8 2.17 2.15 2.07 
Asbestos products. .....ccccscccsccccsces 88.20 82.15 85.65 | 41.6 | 41.7 | 43.7 2.00 1.97 1.96 
MeNCIAY. PETCECCOLIOE p.s.<.<0j0'0 b.0006 000-005 0's 9.68 90.40 76.33 | 40.3 | 40.0 | 37.6 2.25 2.26 2.03 
PRIMARY METAL INDUSTRIES.................. 96.00 95.12 89.40 | 41.2 | 41.0 | 41.2 2.33 2.32 2.27 
Blast furnaces, steel works, and rolling 
ER alu A a ey er ere ee et 100.04 99.14 92.34% | 40.5 | 40.3 | 40.5 2.47 2.46 2.28 
Blast furnaces, steel works, and rolling 
mills, except electrometallurgical 
products Trrrrrrr eee eee eee ee 100.44 99.54 92.34 40.5 40.3 40.5 2.48 2.47 2.28 
Electrometallurgical products........+.4. 87.26 86.88 86.53 | 40.4 | 40.6 | 41.8 2.16 2.14 2.07 
Tron Gnh Bbeel PEUndries. occ ck ccccc cee 87.36 86.53 84.00 | 41.8 | 41.4% | 42.0 2.09 2.09 2.00 
Gray-iron foundries.......sscccceccecece 85.07 | 83.64 | 83.56 | 41.7 | 41.0 | 42.2 | 2.08 | 2.04 | 1.98 
Malleable-iron foundries........eeeeeees 83.03 83.85 84.60 | 40.7 | 40.9 | 42.3 2.04 2.05 2.00 
aes 0 Ras c5) 0s 66 bw 0 2i015:9;8'p'0 S019 ee 9. 95.24 | 85.08 | 42.8 | 42.9 | 41.1 2.23 2.22 2.07 
Primary smelting and refining of 
iin  weNG RT Ws 6a Gn 0.6 %,0 nie o's'0'6:056 S09 89.21 88.99 82.01 | 41.3 | 41.2 | 40.6 2.16 2.16 2.02 
Primary smelting and refining of 
copper, lead, and Zinc....ccececccceees 87.36 86.32 78.76 | 41.8 | 41.3 | 40.6 2.09 2.09 1.94 
Primary refining of aluminum...........- 93.32 93.02 86.43 | 40.4 | 40.8 | 40.2 2.31 2.28 2.15 
Secondary smelting and refining of 
mii UeaR COLES 605)5 6615 6.0.06 24 6 0 o.000-0'e1 85.83 84.18 81.51 | 42.7 | 42.3 | 42.9 2.01 1.99 1.90 
Rolling, drawing and alloying of : 
ee Be rh en 94.78 95.22 87.15 | 42.5 | 42.7 | 41.9 2.23 2.23 2.08 ‘ 
Rolling, drawing, and alloying of 
ES SAIS AE OE Ty PTET 98.55 98.78 90.94 | 43.8 | 43.9 | 43.2 | 2.25 | 2.25 2.11 
Rolling, drawing, and alloying of 
Are SE NS ee ee eye eee ee ee ee ee 90.17 90.64 82.82 | 40.8 | 41.2 | 40.6 2.21 2.20 2.04 
NonSSrrOus COUMATIAES 5 o.o:o6:c.<'s'o.00's,0:0 0's 6:60:00 87.51 87.10 83.84 | 40.7 | 40.7 | 40.5 2.15 2.14 2.07 
Miscellaneous primary metal industries...| 99.41 99.64 95.42 | 42.3 | 420K | 42.6 2.35 2.35 2.2h 
Iron and steel forgings. .....ccecrccccce 104.33 | 105.65 | 101.20 | 41.9 42.6 | 42.7 2.49 2.48 2.37 
Ta |) oe a eee eee ga 96.70 96.25 93.94 | 42.6 | 42.4 | 42.7 2.27 2.27 2.20 
Welded and heavy-riveted pipe..........- 95.53 94 43 90.27 | 41.9 | 41.6 | 41.6 2.28 2.27 2.17 
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Table C-1: Hours and gross earnings of production workers 
or nonsupervisory employees - Continued 





Hours and Earnings 





Average weekly 


Average weekly 


Average hourly 

















* earnings hours earnings 
aiataeiahtais Apr. Mar. Apr. Apr. Mar. Apr. Apr. Mar. Apr. 
1956 1956 1955 | 1956 | 1956 | 1955 | 1956 1956 | 1955 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE, 
MACHINERY, AND TRANSPORTATION EQUIPMENT). | $83.84 | $83.23 | $80.34 | 42.1 | 41.0 | 41.2 | $2.08 | $2.03 | $1.95 
Tin cans and other tinware.........-e.eee: 92.88 90.09 82.01 | 43.0 | 41.9 | 40.8 2.16 2.15 2.01 
Cutlery, hand tools, and hardware........ 78.59 78.78 75-55 | 40.3 | 40.4 | 4OW4 1.95 1.9 1.87 
Cutlery and edge SROGLGs ci cocsecenteteces 72.75 70.88 66.90 kl.1 40.5 40.3 heat 1.75 1.66 
Bend COOles <. voc cancducteccusedessdcenae 81.59 81.59 75.20 | 41.0 | 41.0 | ho.o 1.99 1.99 1.88 
HOrANETO so 6as vc osoete ued vad uacoerusnees 79.00 79.60 78.36 | 39.7 | 40.0 | 40.6 1.99 1.99 1.93 
Heating apparatus (except electric) and 
SNES BUNBEAORS «606i dencsdeceacuecds 79.59 79.40 76.40 | 39.4 | 39.5 | 40.0 2.02 2.01 1.91 
Sanitary ware and plumbers’ supplies....| 84.32 83.10 80.60 | 39.4 | 39.2 | 40.3 2.14 2.12 2.00 
Oil burners, nonelectric heating and 
cooking apparatus, not elsewhere 
re 5 rere ee are ee ee Ti.e2e 77.62 Th 3 39.4 39.6 39.8 1.96 1.96 1.87 
Fabricated structural metal products..... 86.32 85.49 79.97 | 41.7 | 41.3 | 40.8 2.07 2.07 1.96 
Structural steel and ornamental metal 
WR: i écvinnns 19h crearneounkeanaentae 85.90 | 85.70} 79.15 | 41.7 | 41.4 | 40.8 | 2.06 | 2.07 | 1.9% 
Metal doors, sash, frames, molding, and 
Nee caic cerca dcianekikede Ceeaaeee 84.46 | 83.23 | 62.20 | 41.0 | 40.6 | 42.2 | 2.06 | 2.05] 2.00 
Boller-shap products: < <<< cesieaccsaseces 86.53 85.90 79.98 | 41.6 | 41.3 | 40.6 2.08 2.08 1.97 
Sitat-watet Corliss occ csewoccadcuscquns 88.62 86.53 80. 42,2 | 41.6 | 40.7 2.10 2.08 1.97 
Metal stamping, coating, and engraving...| 85.89 86.10 844k | 40.9 | 41.0 | 41.8 2.10 2.10 2.02 
Vitreous-enameled productS........eeeee. 66.97 65.57 61.18 | 40.1 | 38.8 | 38.0 1.67 1.69 1.61 
Stamped and pressed metal products...... 88.78 89.21 87.78 | 41.1 | 41.3 | 42.2 2.16 2.16 2.08 
Lighting FiNRCUrEeBecccccccccccccsccesccoce 7349 71.76 75.79 39.3 39.0 40.1 1.87 1.84 1.89 
Fabricated wire products........seeeeeees 79.32 78.74 78.81 | 41.1 | 40.8 | 41.7 1.93 1.93 1.89 
Miscellaneous fabricated metal products..| 85.65 85.65 83.42 | 42.4 | h2.4 | 43.0 2.02 2.02 1.94 
Metal shipping barrels, drums, kegs, 

Se BR ok a ass oudeniensess vaaneee 100.58 | 97.44% | 92.59 | 44.7 | 43.5 | 43.0 | 2.25 | 2.2k | 2.13 
Steal Sprind@s< csc ccacecvcsccsccsscacens 89.82 87.72 90.31 | 41.2 | 40.8 | 42.4 2.18 2.15 2.13 
Bolts, nuts, washers, and rivets........ 86.93 87.98 87.12 | 42.2 | 42.5 | bh.o 2.06 2.07 1.9% 
Screw-machine productS......seseececeees . 84.51 81.51 | 42.9 | 42.9 | h2.9 1.% 1.97 1.90 

MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL)............. 92.65 | 92.01 | 85.70 | 42.5 | heb | 41.6 | 2.18 | 2.17 | 2.06 
Engines and turbines.....cccccccccccccces 9557 95.60 87.29 | 42.1 | 42.3 | 40.6 2.27 2.26 2.15 
Steam engines, turbines, and water 

ACN EERIE SEE rere ree: 98.83 | 99.96 | 87.32 | 41.7 | 42.0 | 37.8 | 2.37 | 2.38 | 2.32 
Diesel and other internal-combustion 

engines, not elsewhere classified...... 94.95 94.98 87.15 | 42.2 | bok | 41.5 2.25 2.2h 2.10 
Agricultural machinery and tractors...... 85.60 86.67 83.44 | 40.0 | 40.5 | 40.7 2.14 2.14 2.05 
NN iS nnnudd he teekieenseeeeernsnd 88. 90.35 | 86.51 | 40.1 | 40.7 | 41.0 | 2.01 | 2.22] 2 
Agricultural machinery (except 

REGCCOROS c2diclec cos tices deceeuedecseus 81.99 82.81 80.60 | 39.8 | 40.2 | 40.5 2.06 2.06 1.99 
Construction and mining machinery........ 92.67 92.88 85.45 | 43.1 | 43.2 | 42.3 2.15 2.15 2.02 
Construction and mining machinery, 

except for ofl field@s<< << .cccucesccucn 93.31 93.96 85.65 | 43.2 | 43.5 | kowk 2.16 2.16 2.02 
Oil-field machinery and tools..........- 90.9 89.46 84.42 | 42.9 | hO.4 | 42.0 2.12 2.ii 2.01 
Metalworking machinery......scescceeceees 108.53 | 108.07 95.25 [45.6 | 45.6 | 43.1 2.38 2.37 2.21 
Machine tools <<< ss6-6 Odes cwcnd eece cinéle wa 105.57 | 104.19 91.80 | 46.1 | 45.9 | 43.1 2.29 2.27 2.13 
Metalworking machinery (except machine 

SM iadcxawnsrereererecns ipedinkine 97-23 | 98.56 | 87.99 | 43.6 | 4k.O | 41.7 | 2.23 | 2.2h | 2.22 
Machine-tool accessSories.......eeeeeeees 116.21 | 114.79 | 100.74 | 46.3 | 46.1 | 43.8 2.51 2.49 2.30 
Special-industry machinery (except metal- 

working machinery)...-.c.seeceeceseccees 88.17 88.58 81.54 | 42.8 | 43.0 | 41.6 2.06 2.06 1.96 
Food-products machinery.......sseseseees 87.78 90.52 83.63 [41.6 | 42.7 | bik 2.11 2.12 2.02 
Textile machinery....ccccccccceccccccces 76.36 75.95 73.63 [41.5 [41.5 | 41.6 1.84 1.83 1.77 
Paper-industries machinery.......-.-e+.e. 95.22 94.35 87.36 146.0 | 45.8 | 43.9 2.07 2.06 1.99 
Printing-trades machinery and equipment./100.05 | 101.38 91.32 [43.5 | 43.7 | 41.7 2.30 2.32 2.19 





























4 





Hours and Earnings 








Table C-1: Hours. and gross earnings of production workers 
or nonsupervisory employees - Continued 











Average weekly Average weekly Average hourly 
Industry earnings hours earnings 
Apr. Mar. Apr. Apr. | Mar. | Apr. | Apr. Mar. Apr. 
1956 1956 1955_| 1956 | 1956 | 1955 | 1956 | 1956 | 1955 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) - Continued 
General industrial machinery............- $92.02 | $91.59 | $83.84 | 42.6 | 42.6 | 41.3 | $2.16 | $2.15 $2.03 

Pumps, air and gas compressors.......... 90.31 90.94 83.01 | 42.8 | 43.1] 41.3] 2.11 2.11 2.01 
Conveyors and conveying equipment....... 95 2h 95.24 82.80 | 42.9 | 42.9] 40.0] 2.22 2,22 2.07 
Blowers, exhaust and ventilating fans...| 85.68 84.85 77.33 | 42.0 | 41.8] 40.7] 2.04 2.03 1.90 
Industrial trucks, tractors, etc........ 89.87 88.18 . b1.8 | 41.4 | 81.4] 2.15 23 2.03 
Mechanical power-transmission equipment.| 93-09 93.09 87.15 | 42.7 | 42.7] 42.1] 2.18 2.18 2.07 
Mechanical stokers and industrial 

CE SOMES cccceencsvinacseves 90.74 89.45 83.23 | 42.4 | 41.8} 40.8] 2.14 2.14 2.04 
Office and store machines and devices....| 86.92 85.46 80.00} 41.0] 40.5] 39.8] 2.12 2.11 2.01 

Computing machines and cash registers...| 93-30 91.98 85.72 | 41.1 | 40.7] 39.5] 2.27 2.26 2.17 
i  ccccuLadiokooshhetesdevens on 7937 79.19 74.82 | 40.7 | 40.2] 39.8] 1.95 1.97 1.88 
Service-industry and household machines... 86.90 85.47 82.62} 40.8 | 40.7] 40.9] 2.13 2.10 2.02 
Domestic laundry equipment.............. 87.23 87.53 82.62} 40.2 | 40.9] 40.7] 2.17 2.14 2.03 
Commercial laundry, dry-cleaning, and 

SEGRE MANEREES, .0 cc cecveccccdsvesees 81.34 82.10 77-27 | 41.5 | 42.1] 41.1] 1.96 1.95 1.88 

eS SO OLEU ETT TTT e ETT 90.06 89.02 80.78 | 41.5 | 41.6] 39.6] 2.17 2.14 2.04 

Refrigerators and air-conditioning 
RN Te cuacigGilsunepannebakeess sens 87.94 | 84.84 | 84.05) 40.9 | 40.4) 41.2] 2.15 | 2.10 2.04 
Miscellaneous machinery parts.........++. 89.03 87.57 84.02 | 41.8 | 41.5] 41.8] 2.13 2.11 2.01 

Fabricated pipe, fittings, and valves... 88.81 | 87.34 80.80 | 41.5} 41.2] 40.4] 2.24 2.12 2.00 
Ball and roller bearings..........seeee. 88.82 87.15 89.18 | 41.7 | 41.5] 43.5] 2.13 2.10 2.05 
Machine shops (job and repair).......... 89.04 88.41 83.78 | 42.2} 41.9] 42.1] 2.11 2.11 1.99 

PERO SENN s vo ccccncccccssccccee 80.56 78.96 75.52 | 41.1 | 40.7] 40.6] 1.96 1.94 1.86 
Electrical generating, transmission, 

distribution, and industrial apparatus..| 87.15 84.05 79.76 | 41.7 | 41.2 | 40.9] 2.09 2.04 1.95 
Wiring devices and supplies.........-++. 75.67 74.52 69.83 | 40.9 | 40.5] 39.9] 1.85 1.84 1.75 

Carbon and graphite products 

(electrical)..c..cccccccccccccccccccces 82.62 | 83.82 | 77.52 | 40.9 | 41.7] 40.8] 2.02 | 2.02 1.90 

Electrical indicating, measuring, and 

recording instruments........sseseeeees 80.36 6. 42 | ki. . x 
Motors, generators, and motor-generator te ” _ ” ? 39-9 1.96 1.89 1.8) 
IOs oc cdisecdnssdecscccvesecessevccees 89.64 | 87.95 | 8h.46 | 41.5 | 42.2 | h1.2] 2.16 | 2.24 2.05 
Power and distribution transformers..... 92 4h 86.94 | 84.40 | 42.6 | 41.8 | 42.2] 2.27 2.08 2.00 
Switchgear, switchboard, and industrial ' is 
CONEPOIS.. 0c ccccccccccccccccccccccccccs 91.16 84 .86 z bok | ha : 

Electrical welding apparatus............ 102.82 | 101.24 Feige hh. ne: 6 rg — - 
Electrical appliances...,....sscsecsecees 80.60 78.01 79.54 | 40.1 | 39.6 | 41.0 2.01 1.97 mye 
Insulated wire and cable......ecscecccees 83.81 81.18 7.64 | 43.2 | 42.5 nae oe 4 a 
Electrical equipment for vehicles........ 80.58 83.01 82.78 | 39.5 | 40.1 | 41.6 2.0h 2.07 es 
Electric lampS....csccccccscccccccccccecs ag Lege me 42.4 | 41.9 | 40.7 1.86 1.80 ie 
Communication equipment.....cececcsescees ° ° 70. ho. " a 

Radios, phonographs, television sets, B 7 | 40.3 | 40.1 | 1.66 1.86 1.77 

Sed WRENN sc crcicccicevctecsesecences 72. 71.82 68.68 | ho.1 . 
as sd gee ses enndd oedoesece ce 68.06 65.52 65.04 | 39.8 ge gd — —- ~— 
Telephone, telegraph, and related i . 1.63 
rb ov ec Wi Nod cate conn ws veces’ 95.92 95.04 87.1 J 
Miscellaneous electrical products........ TT 49 76.92 re ~9e ie a —— + 2.8 

ee Rn ee en 83.82 83.82 80.80 | 40.3 bo.3 oe. 4 1.89 1.80 

Primary batteries (dry and wet)......... 64.88 64,32 62.22 | 40.3 nn mg “+ — yr 

X-ray and non-radio electronic tubes....| 87.78 88.61 79.40 141.6 1 41.6 39.9 |! 2.13 2.13 1.99 






































Hours and Earnings 


Table C-1: Hours and gross earnings of production workers 


or nonsupervisory employees - Continued 





Average weekly 


Average weekly 


Average hourly 














Indust earnings hours earnings 
Pore Apr. Mar. Apr. Apr. Mar. | Apr. Apr. Mar. | Apr. 
1956 1956 1955 1956 | 1956 | 1955 1956 1956 | 1955 
TRANSPORTATION EQUIPMENT...............2.. $91.53 | $90.90 | $92.62 | 40.5 | bO.b | 42.1 | $2.26 | $2.25 | $2.20 
Mili i 5 oinies$tersne ten dhacnetans 90.12 89.67 97.88 | 39.7 | 39.5 | 43.5 2.27 2.27 2.25 
Motor vehicles, bodies, parts, and 
ROCOREBEIORS 6 o.i.ho. 6000 cs ORE oceeeweawees 90.68 90.23 98.31 | 39.6 | 39.4% | 43.5 2.29 2.29 2.26 
‘ frvuek-and bus bodies: < .écodsvcedswnecene 81.38 80.78 85.70 | 41.1 | 40.8 | 43.5 1.98 1.9 1.97 
Trailers (truck and automobile)......... 82.62 84 25 83.30 | 40.3 | 40.7 | 42.5 2.05 2.07 1.96 
WiveneGh Gnd) Par tee das ccvcussveeseceenes 93.83 92.57 87.10 | 41.7 | 41.7 | 40.7 2.25 2.22 2.14 
ee SE ne ee ee eee eee Te 94.02 | 91.94 | 87.72 | 41.6 | 41.6 | 40.8 | 2.26 | 2.21 | 2.15 
Aircraft engines and parts.........eseee0. 92.77 92.99 85.65 | 41.6 | 41.7 | 40.4 2.23 2.23 2.12 
Aircraft propellers and parts........... 93 4h 91.91 84.99 | 41.9 | 41.4 | 39.9 2.23 2.22 2.13 
Other aircraft parts and equipment...... e 94.33 85.86 | 42.3 | 42.3 | 40.5 2.25 2.63 2.12 
Ship and boat building and repairing..... 86.72 86.68 83.16 | 39.6 | 39.4 | 39.6 2.19 2.20 2.10 
Shipbuilding and repairing............- 90.00 90.09 86.24 | 39.3 | 39.0 | 39.2 2.29 2.31 2.20 
Boatbuilding and repairing..........eee- 74.07 73.21 70.86 | 40.7 | 40.9 | 41.2 1.82 1.79 1.72 
Railroad equipment... ceccccevccerccsece 96.35 9.53 88.00 41.0 41.0 40.0 2.35 2.33 2.20 
ee eee 100.19 | 100.28 90.20 | 43.0 | 43.6 | 41.0 2.33 2.30 2.20 
Railroad and street cars..cccccccccccces 93.85 92.28 86.68 | 39.6 | 39.1 | 39.4 2.37 2.36 2.20 
Other transportation equipment........... 78.74 78.53 72.98 | 40.8 | 40.9 | 40.1 1.93 1.92 1.82 
INSTRUMENTS AND RELATED PRODUCTS.......... 81.58 | 80.38 | 75.76 | 41.2 | 40.8 | 40.3 | 1.98 | 1.97 | 1.88 
Laboratory, scientific, and engineering 
PrstrOmbnt Sec oo6wse eee ceeucecue sada 93.91 92.80 87.9% | 42.3 | 41.8 | 40.9 2.22 2.22 2.15 
Mechanical measuring and controlling 
SRR ERRS 4 cu hwics Chbawneuannareenel 84.65 | 82.82 | 76.38 | 41.7 | 41.0 | 40.2 | 2.03 | 2.02 | 1.90 
Optical instruments and lenses..........-- 81.81 80.80 76.59 | 40.5 | 40.2 | 40.1 2.02 2.01 1.91 
Surgical, medical, ana dental instru- 
; MN has aide ican ek eseuseeamanennweale 70.99 70.47 67.9% | 40.8 | 40.5 | 40.2 1.74 1.74 1.69 
e Ophthalmic f00dsS....eeeeeeereescerscececs 65.35 65.35 60.65 41,1 41.1 39.9 1.59 1.59 1.52 
i Photographic apparatus. ..<ce.cccssssncses 89.82 88. 83.23 | 41.2 | 40.8 | 41.0 2.18 2.17 2.03 
u Wabes CE WENIIRK 045 ccccenwecsccesvins 69.7% | 69.03 | 67.37 | 39.4 | 39.0 | 39.4 | 1.77 | 1.77 | 1.71 
| MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES....| 70.47 | 69.89 | 65.76 | 40.5 | 40.4 | 40.1 | 1.74 | 1.73 | 1.64 
. Jewelry, silverware, and plated ware..... 73-39 72.73 69.22 | 41.7 | 41.8 | 41.2 1.76 1.74 1.68 
Jewelry and findings. «2s .<cccccccevacecs 70.14 68.88 65.76 | 42.0 | 42.0 | 41.1 1.67 1.64 1.60 
Silverware and plated ware.......seeeees 79-95 80.73 75.58 | 41.0 | 41.4 | 41.3 1.95 1.9 1.83 
Musical instruments and parts.........+.- 78.72 79.65 73.53 | 41.0 | 41.7 | 40.4 1.92 1.91 1.82 
Toys and sporting g00dS.......seccceceees 61.85 62.56 59.91 | 38.9 | 39.1 | 38.9 1.59 1.60 1 
Games, toys, dolls, and ¢hildren's 
GEWLORBO Si oo eh wad cece ceaon We woe eues 61.85 61.37 59.91 | 38.9 | 38.6 | 38.9 1.59 1.59 1.54 
Sporting and athletic goods......seeeeee 62.40 64.08 59.67 | 39.0 | 39.8 | 39.0 1.60 1.61 1.53 
Pens, pencils, other office supplies..... 65.85 65.67 62.78 | 40.9 | 41.3 | 41.3 1.61 1.59 1.92 
Costume jewelry, buttons, notions........ 63.99 62.25 59.30 | 39.5 | 39.4 | 39.8 1.62 1.58 1.49 
Fabricated plastics products.........e+.. Th 46 73.87 71.51 | 41.6 [41.5 | 412.1 1.79 1.78 | 1.7% 
Other manufacturing industries.......eee- 75.11 73.38 67.72 | 40.6 | 40.1 | 39.6 1.85 1.83 deen 
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Hours and Earnings 





Table C- Hours and gross earnings of production workers 


or nonsupervisory employees - Continued 





Average weekly 


Average weekly 


Average hourly 



































Industry earnings hours earnings 
Apr. Mar. Apr. Apr. | Mar. | Apr. Apr. Mar. | Apr. 
1956 1956 1955 1956 | 1956 | 1955 | 1956 | 1956 | 1955 
TRANSPORTATION AND PUBLIC UTILITIES: 
TRANSPORTATION: @/) $87 ‘ $7 (/) 8 (/) 
ee a ee ee -78 9.93 2. hl. 41.2 1 $2.10 | $1.94 
Local railways and bus lines............ $83.66 83.23 79.98 | 42.9 | 42.9 | 43.0 | $1.95 1.94 1.86 
COMMUNICATION: 

Telephone........« SN ot Cae een 72.52 71.9 71.71 | 39.2 | 39.1 | 39.4 1.85 1.84 1.82 
Switchboard operating employees 2/... 59.36 59.15 59.03 | 37.1 | 37.2 | 37.6 1.6 1.59 1.57 
Line construction, installation, and 

maintenance employees Q/....:.-+.++: 100.25 98.87 | 100.46 | 43.4 | 42.8 | 43.3 2.31 2.31 2.32 

Telegraph 4/ weet eee eesereereeseesesesees 79.38 78.81 78.5h 42.0 41.7 42.0 1.89 1.89 1.87 

OTHER PUBLIC UTILITIES: 

Gas and electric utilities......cceeeees 90.67 89.19 84.66 | hi.h | 41.1 | 40.9 2.19 2.17 2.07 
Electric light and power utilities..... 92.80 91.72 86.51 | 41.8 | 41.5 | 41.0 2.22 2.21 2.11 
MN tn bc ko dacksecdnsacpakedeense 83.63 83.22 | 80.40 | 40.4 | 40.4 | 40.4 2.07 2.06 1.99 
Electric light and gas utilities com- 

i Pe a Ler ee ee eer Pere ee ee 93.18 90.61 85.70 41.6 41.0 41.2 2.2k 2.21 2.08 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE: 
TUL 5 cod v'entodscieceeocenéses’d 80.60 | 80.00 | 76.17 | 40.3 | 40.2 | 40.3 2.00 | 1.99 | 1.89 

RETAIL TRADE (EXCEPT EATING AND ORINKING 

EE er ee ee 59.83 59.14 | 57.51 | 38.6 | 38.4 | 36.6 | 1.55 | 1.54 1.49 

General merchandise stores.........eeee: 43.28 42,11 40.60 | 34.9 | 34.8 | 34.7 1.2h 1.21 Wes 
Department stores and general mail-- 

ee ia dinekectsenencde de 48.77 | 47.57 | 46.60 | 35.6 | 35.5 | 35.3 | 1.37 | 1.34 | 1.32 

DaGt bts TPANUEE BOOPOS. c oiccicicccccccvccce 62.66 61.92 60.54 | 37.3 | 37-3 | 37.6 1.68 1.66 1.61 

Automotive and accessories dealers...... 80.78 80.15 79.82 | 43.9 | 43.8 | 44.1 1.84 1.83 1.81 

Apparel and accessories stores.......... 46.78 45.09 46.10 | 34.4 | 33.9 | 34. 1.36 1.33 1.34 

Other retail trade: 

Furniture and appliance stores......... 67.78 67.62 64.53 | 42.1 | 42.0 | 421.9 1.61 1.61 1.5% 

Lumber and hardware supply stores...... 71.83 70.56 68.64 | 42.5 | 42.0 | 42.9 1.69 1.68 1.60 

FINANCE, INSURANCE, AND REAL ESTATE: 

Banks and trust companies........seeeee- 61.55 61.75 59.00 - - - - 

Security dealers and exchanges.......... 101.59 98.83 | 106.08 - - - - ~ - 
SED RUPP R NEO. ok 5 oss oacnescece 76.34 76.20 72.36 - 

SERVICE AND MISCELLANEOUS: 

Hotels and lodging places: 

Hotels, year-round 5/.......sseeeeeees 41.20 41.20 40.35 | 41.2 | 41.2 | 41.6 1.00 1.00 Pf 

Personal services: 

DERE cs e6es ~~ b6-600 560040043060 o'0 0:0 42,22 41.70 40.70 40.6 40.1 40.3 1.04 1.04 3.02 

Cleaning and dyeing plants............. 49.48 47.97 47.24 | 39.9 | 39.0 | 39.7 1.2h 1.23 1.19 

Motion pictures: 

Motion-picture production and distri- 

DM eee lrceucaes oaG 6 oe b eee ose 92.72 87.49 92.63 = = = * “ = 





1/ Not available. 


2/ Data relate to employees in such occupations in the telephone industry as switchboard operators; service as- 
sistants: operating room instructors: and pay-station attendants. 


the total number of nonsupervisory employees in telephone establishments reporting hours and earnings data, 


/ Data relate to employees in such occupations in the telephone industry as central office craftsmen; instal- 
lation and exchange repair craftsmen: line, cable, and conduit craftsmen; and laborers, 
made up 26 percent of the total number of nonsupervisory employees in telephone establishments reporting hours and 


earnings data. 


During 1955 such employees made up 41 percent of 


During 1955 such employees 


4/ Data relate to domestic employees except messengers and those compensated entirely on a commission basis. 
5/ Money payments only; additional value of board, room, uniforms, and tips, not included. 
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Table C-2: Gross average weekly earnings of production workers 





Adjusted Earnings 


in selected industries, in current and 1947-49 dollars 





















































Year Manufacturing ae Laundries — Manufacturing wae org Laundries 
Current | 1947-49| Current | 1947-49] Current |1947-49| month |Current} 1947-49] Current} 1947-49 / Current} 1947-49 

Annual Monthly 

average: data: 

1939.... | $23.86 | $40.17 | $23.88 | $40.20 | $17.64 | $29.70 | 1955 

1980...... 25-20 | 42.07 | 24.71 | 41.25 | 17.93 | 29.93 | Jan..... $73.97 | $64.72 | $92.01 | $80.50 | $40.40 | $35.35 

19h1.....| 29-58 | 47.03 | 30.86 | 49.06 | 18.69 | 29.71 | Feb..... Th. 74 | 65.39 | 94.50} 82.68 | 40.20 | 35.17 

1942....4 36.65 | 52. 35.02 | 50.24 | 20.34 | 29.18 |Mar..... 75.11 | 65.71 | 91.88 | 80.38 | 40.60} 35.52 

1983... 43-14 | 56.30 | 41.62 | 56.24 | 23.08 | 31.19 |Apr..... 74.96 | 65.6%] 93.00| 81.44 |) 40.70 | 35.6% 

19bh...., 46.08 | 61.28 51.27 | 68.18 | 25.95 | 34.51 |May..... 76.30 | 66.81 | 93.87] 82.20] 41.62 | 36.bh 

1945....4 44.39] 57.72 | 52.25 67.95 | 27.73 | 36.06 | June....| 76.11 | 66.53 | 98.28 | 85.91 | 40.80 | 35.66 

Zz eccece 43.82 52.54 58.03 69. 30.20 36.21 

19k7.00.4 49-97 | 52.32 | 66.59] 69.73 | 32.71 | 34.25 | July....| 76.36 | 66.57] 95.50| 83.26 | 41.01 | 35.75 

1948....., Se 14 | 52. 72.12 | 70.16 | 34.23 | 33.30 | Aug..... 76.33 | 66.66 | 94.50] 82.53 | 40.40 | 35.28 
Sept. 77.71 | 67.63 | 96.73 | 84.19 | 40.70] 35.42 

1949...0 54-92 | 53.95 | 63.28 | 62.16 | 34.98 | 34.36 |Oct..... 78.50 | 68.32 | 99.86] 86.91} 41.01 | 35.69 

1950....., 59-33 | 57-71 | 70.35 | 66.43 | 35.47 | 34.50 |Nov..... 79.52 | 69.15 | 96.03 | 83.50] 41.11 | 35.75 

1951...., 64-71 | 56.30 | 77.79 | 70.08 | 37.81 | 34.06 |Dec.....| 79.71 | 69.49 | 105.73 | 92.18 | 41.31 | 36.02 

1952. eece 67.97 59.89 209 80 38.63 34.08 

1953.04 71.69 67 e31 74.57 39.69 34.69 1956 

195h..... 71.86 -60 | 80.85 | 70.43 | 40.10 | 34.93 |Jan... 78.55 | 68.54 |104.22 | 90.9% | 41.51 | 36.22 

1955..004 76.52 | 66.83 | 96.00 | 83.8% | 80.70 | 35.55 |Feb..... 78.17 | 68.21 | 103.18 | 90.03 | 40.90 | 35.69 
Mar... 78.78 | 68.68 |102.38 | 89.26 | 41.70 | 36.36 
aa 78.99 | 68.75 |105.46 | 91.78 | 42.22 | 36.7% 





Table C-3: Average weekly earnings, gross and net spendable, 
in manufacturing, in current and 1947-49 dollars 


of production workers 


























Gross average Net spendable Gross average Net spendable 
weekly earnings average weekly earnings Year j|weekly earnings average weekly earnings 
Year Index Worker with Worker with and Index Worker with Worker with 
Amount] (1947-49] no dependents 3 dependents month | Amount/ (1947-49| no dependents 3 dependents 
= 100) /{Current] 1947-49 |Current | 1947-49 = 100) [Current | 1947-49 |Current | 1947-49 
Annual Monthly 
average: data: 
1939. eeee $23 86} 45 ok $23 58 $39.70 $23.62 $39.76 1955 
1940...2.| 25.20} 47.6 | 24.69) 41.22 | 26.95) 41.65 | Jan..... 73.97! 139.7 | $61.15 1$53.50 [$68.41 |$59.85 
19h1.....| 29.56) 55.9 | 26.05/ 44.59 | 29.28 <2) ae 74.7%] 1b1.2 | 61.76] 54.03 | 69.02 | 60.38 
19h2.....| 36.65) 69.2 | 31.77] 45.58 | 36.26 | 52.05 imar..... 75.11] 181.9 | 62.05] 54.29 | 69.32 | 60.65 
1943....6/ 43.24) 81.5 | 36.01) 48.66 | 41.39/ 55.93 |Apr..... 74.96] 181.6 | 61.93] 54.23 | 69.20 | 60.60 
19hh.....) 46.08} 87.0 | 38.29) 50.92) 4k.06| 58.59 IMay..... 76.30| lek. | 62.98] 55.15 | 70.27 | 61.53 
1945.2...) 44.39} 83.8 | 36.97) 48.08 | 42.7% | 55.58 | June....| 76. 143.7 | 62.83] 54.92 | 70.12 | 61.29 
1 eeeee 43.82 82.8 37.72 45.23 43.20 51. 
197.200. ett Seob | 42.76) be.77 | 48.26) 50.51 | July....| 76.36] 1eb.2 | 63.02] Se.9k | 70.32 | 61.32 
194B8.....| SH.1e} 102.2 | 47.43) 46.14 | 53.17] 51.72 |Aug..... 76.33| lbek.2 | 63.00] 55.02 | 70.29 | 61.39 
Sept....| 77-71] 146.8 | 64.08] 55.77 | 71.40 | 62.14 
1949.....| 54.92} 103.7 | 48.09) 47.24 | 53.83 | 52.88 joct..... 78.50| 148.3 | 6%.70] 56.31 | 72.03 | 62.69 
1950...) 59.33) 112.0 | 51.09) 49.70 | 57.21| 55.65 |Nov..... 79.52} 150.2 | 65.49] 56.95 | 72.85 | 63.35 
1951.....| 64.71; 122.2 | 54.0% " 61.26 | 55.21 |Dec..... 79.71} 150.5 | 65.64%] 57.23 | 73.00 | 63.6% 
1952.....| 67.97| 128.4 4S kg.0h | 63.62) 56.05 
1953...) 71.69) 135.4 e354 | 51.17 58 | 58.20 1956 
vases a re. 29-90 51.87 | 66.78 | 58.17 |Jan..... 78.59 waa nat 26h 72.07 oe 
1955...0. 76.54 leh 5 3.15 | 55.15 | 70.45 | 61.53 |Feb..... 78.17| 147. . -23. | 71.77 -63 
“eee 8. 148.8 | 6%. -60 -25 | 62. 
7." 73°80] ingre | e508 28-eb rie | 63.08 












































Adjusted Earnings 


Table C-4: Average hourly earnings, gross and excluding overtime, 
and average weekly hours of production workers in manufacturing 





Nondurable goods 




















Manufacturing Durable goods 
Year Average hourly earnings Average Average hourly earnings Average Average hourly earnings 
and Excluding overtime weekly Excluding | weekly Excluding 
month Gross Index hours overtime | hours overtime 
Amount |( 1947-49 = 100) 
Annual 
average: 
er $0.729) $0. 702 54.5 40.6 $0.770 | 42.1 $0.625 38.9 
ee .853| .805 62.5 42.9 -881 45.1 .698 40.3 
a onan ee -961| .894 69.4 kh.9 -976 46.6 - 763 42.5 
aw cass 1.019 947 73.5 45.2 1.029 46.6 81h 43.1 
UGRS..2 cee. 1.023}1/.963| 1/74.8 43.4 1.11 2/1.082 | bb.2 1/.858 | 42.3 
Se 1.086} 1.051 81.6 hO.& 1.15 1.122 40.2 .981 40.5 
ee 1.237] 1.198 93.0 4O.4 1.292 1.250 40.6 1.133 kO.1 
1.350} 1.310 101.7 40.1 1.410 1.366 40.5 1.2h1 39.6 
ikaw eatin 1.401} 1.367 106.1 39.2 1.469 1.43% 39.5 1.292 38.8 
SEARED 1.465| 1.415 109.9 40.5 1.537 1.480 41.2 1.378 1.337 39.7 
aoe 1.59 | 1.53 118.8 40.7 1.67 1.60 41.6 -48 1.43 39.5 
NESS 1.67 | 1.61 125.0 40.7 x.77 1.70 41.5 5h 1.49 39.6 
| ES BR ae Oy | 132.8 40.5 1.87 1.80 41.3 1.56 
a 1.81 | 1.76 136.6 39.7 1.92 1.86 40.2 1.61 
1955 .cccccee | 1.68 | 1.82 141.3 40.7 2.01 1.93 h14 1.66 
1955: Jan... | 1,84 | 1,78 138.2 40,2 1.96 1.89 40.9 1.63 
Feb... | 1.85 | 1.78 138.2 4OW4 1.96 1.89 41.1 1.63 
Mar... 1.85 1.79 139.9 40.6 1.97 1.89 41.3 1.63 
Apr... | 1.86 | 1. 139.8 40.3 1.9% 1.90 41.2 1.65 
May... | 1.87 | 1.80 139.8 40.8 1.99 1.91 41.6 1.65 
June.. | 1.87 | 1.80 139.8 40.7 1.98 1.91 41.2 1.65 
July.. | 1-89 | 1.83 142.1 40.4 2.01 1.94 40.9 1.66 
Aug... | 2-88 | 1.82 141.3 40.6 2.01 1.94 41.1 1.65 
Sept.. | 1-90 | 1.83 142.1 40.9 2.04 1.96 41.5 1.67 
Oct... | 2-91 | 1.84 142.9 41.1 2.04 1.96 41.7 1.67 
Nov... | 1-93 | 1.85 143.6 41.2 2.05 1.97 41.8 1.68 
Dec... | 2-93 | 1.85 143.6 41.3 2.06 1.97 | 42.0 1.68 
1956: Jan... | 1-93 | 1.87 145.2 40.7 2.06 1.98 41.2 1.70 
Feb... 1.93 aes awk $0.5 He 1.98 ree a 
eee e e se e e ike . 
Apr. ee 1182 1.90 147.5 40.3 2.08 L 5°86 oe t:43 
































1/ 11-month average; August 1945 excluded because of VJ-day holiday period. 




















Man-Hour Indexes 


Table C-5. Indexes of aggregate weekly man-hours 
in industrial and construction activity Y 









































(1947-49 = 100) 
Manufacturing Durable goods 
Year . Contract Manufac- Total: Total: Lumber and 
and TOTAL 2/ Mining construction) turing Durable | Nondurable | Ordnance and | wood products 
anni division division division goods goods accessories (except ; 
furniture 
1947: Average.. | 103.6 105.1 94.6 104.8 106.1 103.1 101.2 107.0 
1948: Average.. | 103.4 105.4 103.4 103.2 104.1 102.1 107.6 102.7 
1949: Average.. 93.0 89.5 102.0 92.0 89.7 94.7 91.1 90.3 
1950: Average.. | 101.5 91.0 109.1 101.1 102.7 99.2 107.4 99.6 
1951: Average.. | 109.5 95.0 124.1 108.4 115.7 99.7 290.4 102.7 
1952: Average.. | 109.7 90.9 127.5 108.4 116.6 98.6 625.0 96.9 
1953: Average.. | 113.3 87.5 123.1 113.6 125.2 99.7 798.5 93.0 
1954: Average.. | 101.9 774 118.9 101.1 107.5 93.5 509.7 84.7 
1955: Average.. | 108.4 80.3 126.7 107.7 116.2 97.5 413.2 90.5 
1955: Jan.eeeee | 100.6 78.1 101.4 102.0 109.3 93.2 434.6 83.3 
Fedeccece 101.6 17.8 98.6 103.6 111.4 94.2 432.1 84.5 
Mareeseee | 104.0 78.0 108. 105.1 113.5 95.2 433.7 83.5 
ApYrecececce 104.3 17.8 115.5 104.4 114.2 92.8 422.7 85.1 
Wssccee | 109.6 80.0 129.3 106.3 116.6 94.0 421.2 90.5 
June..... | 109.8 82.8 136.5 107.7 117.1 96.6 417.0 98.1 
July.e.e. | 109.1 81.1 144.21 105.9 114.1 96.2 407.8 94.2 
AUGecccece 111.8 81.3 145.1 109.1 115.7 101.2 405.3 97.8 
Sept..... | 113.6 81.5 148.5 110.7 117.6 102.5 405.1 96.0 
Ostaccese | UST 81.6 140.8 111.9 120.0 102.3 393.2 94.9 
Woveccece | Saee6 80.3 128.2 112.5 122.0 101.2 396.4 90.7 
DeCeccces | 112.3 82.9 124.3 112.6 122.5 100.8 389.3 87.9 
1956: JGtsceues 108.1 82.0 112.0 109.3 119.0 97.6 369.2 83.6 
Feb..se+e | LOT.4 80.9 113.0 108.4 117.4 97.6 366.0 83.3 
Mar...ee. | 106.6 80.4 114.0 107.3 116.2 96.7 374.1 80.1 
Apr....e. | 108.1 81.8 127.9 107.0 117.3 94.7 380.4 82.7 
Manufacturing - Durable goods -— Continued 
iekod Stone, clay, I Fabricated Machinery ; Transporta— 
and Furniture and glass Primary metal uokel (except Electrical tion 
month and fixtures products industries products electrical) snehinery equipment 
1947: Average.. 103.3 102.8 105.4 106.7 108.3 111.1 102.9 
1948: Average.. 104.6 103.9 106.6 103.8 106.6 102.9 100.9 
1949: Average.. 92.1 93.3 88.0 89.4 8.1 86.0 96.3 
1950: Average.. 111.5 102.9 104.1 106.5 94.0 107.6 106.1 
1951: Average.. 105.9 111.4 115.7 115.8 116.9 123.7 124.5 
1952: Average.. 106.2 104.3 104.6 112.1 118.4 131.2 138.0 
1953: Average.. 108.5 106.6 113.9 123.4 119.0 147.1 158.6 
1954: Average.. 96.7 99.2 9e.2 108.8 100.9 123.1 134.3 
1955: Average.. 106.2 108.6 110.0 118.0 106.4 130.8 146.3 
1955: Janseeses 98.6 99.2 99.7 110.5 98.4 124.9 1hh.7 
| 101.9 100.3 102.2 112.2 100.4 125.6 148.2 
iiccaee 102.7 103.8 105.4 115.0 103.1 125.8 151.4 
ApYececes 99. 105.6 107.8 115.5 105.3 126.3 150.5 
MBYeccccce 100.9 108.6 111.0 118.1 107.6 127.7 151.9 
June .eeee 104.2 111.2 112.5 118.2 108.3 128.3 142.7 
Falvccees 101.0 108.2 108.3 115.3 104.7 123.6 14h 5 
MNBscceee 109.7 112.8 109.4 118.2 104.7 129.7 138.3 
Sept... 113.0 114.2 115.1 121.0 105.6 133.6 136.3 
Divcxces 114.7 114.3 114.5 123.6 110.0 142.7 139.3 
Nov. cccece 113.7 112.9 116.0 124.1 112.0 140.3 154.3 
Ditiiniein 113.8 112.4 117.9 123.7 116.4 140.6 154. 
1956: Jan...... 108.8 108.2 117.8 118.8 116.3 136.3 146.9 
ee 109.5 108.1 115.4 117.4 117.2 134.5 138.7 
Mar.ccoce 108.0 109.6 114.3 116.3 127.3 133.4 136.6 
Pee 104.8 111.2 115.6, 116.9 5 140.2 134.4 


























See footnotes at end of table. 





















































Vian Hour Indexes 
Table C-5. Indexes of aggregate weekly man-hours 
in industrial and construction activity / Continued 
(1947-49 = 100) 
Y Manufacturing - Durable goods-Con. Manufacturing - Nondurable goods 
ty Instruments Miscellaneous Food and fobacco Sextileunill Apparel and other 
sonth and related manufacturing kindred oemiPestures eudietks finished textile 
products industries products - products 
1947: Average.. 107.5 104.6 103.9 105.9 104.5 99.6 
1948: Average.. 103.0 104.2 100.0 101.0 105.7 101.6 
1949: Average..| - 89.5 91.2 96.1 93.1 89.9 98.8 
1950: Average.. 97.4 101.3 © 95.2 89.2 100.1 103.0 
1951: Average.. 117.5 103.1 95.9 91.2 96.0 101.9 
1952: Average.. 122.7 100.5 94.7 92.2 90.7 104.5 
1953: Average.. 129.9 109.5 93.7 90.1 89.8 106.9 
195%: Average.. 115.9 98.8 90.5 88.5 78.7 98.8 
1955: Average.. 117.9 104.1 91.0 91.5 83.0 104.9 
1955: Jan...... 114.6 95.9 82.6 86.9 81.4 101.6 
Feb...... 115.6 99.8 80.2 82.5 83.0 106.7 
Mar..... 116.8 101.9 80.8 78.1 83.0 108.5 
ae 115.8 100.4 82.0 72.7 80.2 99.1 
May. ee 112.3 102.1 85.5 77.8 80.4 99.5 
June..... 118.0 103.9 90.9 80.6 81.7 101.8 } 
July..... 115.5 98.4 97.0 76.1 79.6 97.0 
Aug...se- 117.3 104.4 103.5 106.3 83.6 106.7 
Sept ..... 120.8 109.2 104.6 119.2 84.3 107.7 
Oct...... 122.3 112.5 99.9 120.7 85.2 109.8 
ee 122.7 111.5 98.6 99.0 86.7 110.3 
ee 123.1 109.0 90.3 97.8 86.8 110.6 ‘| 
1956: Jan...... 121.2 103.0 84.9 89.9 8h.3 107.4 i 
| 121.6 105.3 82.6 81.6 ig = t 
Mar...... 121.2 2 ‘ ‘ ° 09.1 is 
on 122.9 194:2 8-9 1p: 80:4 103.2 i 
Rind Manufacturing —- Nondurable goods - Continued f 
pone Paper and yer er ; 7 Prange pevrconrsatiegd Rubber Leather and 
month allied products | .11:6q cellemteateam products aod aaah products leather products 
1947: Average.. 102.6 101.4 103. 99.0 109.8 105.8 
1948: Average.. 102.3 100.5 102. 102.7 102.0 100.8 
1949: Average.. 95.1 98.0 94.1 98.3 88.1 93.4 
1950: Average.. 105.4 99.5 97.2 97.3 101.9 97.8 
1951: Average.. 109.9 101.6 105.5 102.1 106.5 92.1 
1952: Average... 105.9 102.7 104.7 98.2 108.4 96.9 
1953: Average.. 111.6 105.4 108.1 100.9 111.6 96.5 
1954: Average... 109.3 104.7. 103.5 95.8 96.4 89.9 
1955: Average.. 114.4 108.6 107.0 94.5 113.3 95.0 
, 109.0 104.0 103.8 91.5 107.4 94.1 
| gee 10k-8 10k. 2 90.7 107.8 98.6 4 
ete cs 110.8 106.7 107.2 93.1 108.2 98.4 
Apr. ¥ 110.5 106.2 107.5 94.1 110.0 90.8 
~ «Spee 112.0 106.6 107.3 96.2 113.0 89.3 
| abe 108.2 = _ ne ; 
tied 113.8 107.2 105.4 97.6 110.9 oh 
a 115.7 108.1 105.6 96.4 111.5 98.6 
Sept..... 118.5 111.7 108.2 96.0 115.1 9h.3 
ee 118.9 112.2 108.9 95.2 118.2 94.6 
ee 119.2 113.0 109.4 93.1 121.7 92.0 ; 
ae 119.0 114.0 110.1 93.0 119.9 99.5 f 
Piihiciess 115.8 109.9 109.1 93.3 117.5 99.1 F 
— a eeeee 124.1 110.3 109.0 91.5 es 2 201.7 é 
Mar. cece a 112.2 110.4 93.7 109.6 97.0 k 
fier, nc0s 3:3 12.0 111.3 94.2 110.3; 89.5 fl 


1/ Aggregate man-hours are for the weekly pay period ending nearest the 15th of the month and do not represent 
totals for the month. For mining and manufacturing industries, data refer to production and related workers. For 
contract construction, the data relate to construction workers. 

2/ Includes only the divisions shown. 
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Table C-6: Hours and gross earnings of production workers in 


manufacturing industries for selected States and areas 


State and Area Hours and Earnings 














See footnotes at end of table. 





























Ave fee earnings Aver weekly hours Aver hour 
State and area 1955 1 1955 1 
Apr. Mar. Apr. Apr. Mar. Apr. Apr, Mar. 
on cincebenesoees $64.55 $53.99 $59.05 39.6 39-5 39.9 $1.63 $1.6 
Birmingham 84.66 82.41 7h. 96 41.5 ho.2 40.3 2.04 2.05 
Mobile 73075 75.40 70.53 40.3 41.2 39.4 1.83 1.83 
RS co ccceeueceeedens 88.41 87.15 79-17 41.9 41.9 ho.6 2.11 2.08 
Phoenix 83.20 83.64 76.78 ho.0 ho.8 40.2 2.08 2.05 
ARKANSAS......-. “eoues wae 55.88 56.30 52.48 40.2 40.5 41.0 1.39 1.39 
Little Rock- 
N. Little Rock 54.81 53.60 51.31 40.3 40.0 howk 1.36 1.34 
CALIFORNIA. .ccccccce eres 88.16 86.93 84.34 4O.1 ho.1 4O.3 2.20 2.17 
Fresno 73-67 76209 70.50 37.2 39.1 36.6 1.98 1.95 
Los Angeles-Long Beach 88.47 86.93 84.50 4o.6 ho.5 ho.8 2.18 2.15 
Sacramento 82.89 5 77-53 39.1 39.6 38.8 2.12 2.18 
San Bernardino- 
Riverside-Ontario 85.45 84.94 80.31 ko.1 40.0 4O.0 2.13 2.12 
San Diego 87.93 87.74 85.67 40.7 | 40.8 4o.k 2.16 2.15 
San Francisco-Oakland 90.37 90.12 85.44 39.5 39.5 39.1 2.29 2.28 
San Jose 83.03 81.49 87.06 39.0 38.4 41.9 2.13 2.12 
Stockton 81.31 82.11 Th.57 38.9 39-1 37.8 2.09 2.10 oT 
CIID, 6 vis osneneseans 81.40 79-20 -92 40.7 39.8 ho.6 2.00 1.99 1.87 
Denver 81.41 79-20 75-17 4O.5 39.8 40.2 2.01 1.99 1.87 
COMNMEETICUP. <<cccccccecss 81.93 81.32 76.04 41.8 41.7 41.1 1.96 1.95 1.85 
Bridgeport 85.48 86.29 80.12 41.9 | 42.3 41.3 2.04 2.04 | 1.94 
Hartford 87.72 85.67 80.06 43.0 42,2 41.7 2.04 2.03 1.92 
New Britain 82.15 81.54 75.99 41.7 41.6 41.3 1.97 1.% 1.84 
New Haven 77-46 76-36 70.05 1.2 ho.) 39.8 1.88 1.89 1.76 
Stamford 85.69 85.28 79.00 41.0 4).0 39.5 2.09 2.08 2.00 
Waterbury 84.15 82.80 T1246 42.5 42.9 41.2 1.98 1.93 1.88 
DELAWARE...... se wi tee 81.02 81.04 76.96 40.9 40.6 40.7 1.98 2.00 1.89 
Wilmington 91.70 91.55 90.39 40.6 40.7 41.2 2.26 2.25 2.19 
DISTRICT OF COLUMBIA: 
Washington 83.77 83.18 80.59 39.7 39.8 39.7 2.11 2.09 
i i ctreccvaneeudes 61.31 62.28 56.86 4o.6 41.8 41.5 1.51 1.49 
Jacksonville 64.68 63.34 1 39.2 39.1 fy) 1.65 1.62 
Miami 63.49 62.83 1 40.7 | 40.8 1/) 1.56 1.54 
Tampa-St. Petersburg 60.30 61.98 299 40.2 41.6 47.0 1.50 1.49 
CN occ sdcconcvecent oo | 56.49 56.09 52.40 39.5 39.5 39.7 1.43 1.42 
Atlanta 69.65 67.72 67.56 39.8 39.6 40.7 1.75 1.7 
Savannah 71.97 72.66 68.53 41.6 2.0 h2.3 1.73 1.73 
IDAHO. ..eeeeesecccccceces (1/) 83.18 78.36 (1/) | 41.8 40.6 (1/) 1.99 
ILLINOIS... .cccceceees cnt 85.22 80.48 (2/) | 42.2 40.9 oy} 2.07 
Chicago (1/) 88.96 83.24 (1/) 41.2 40.7 1/) 2.16 
THI, kc cececsccccesess 84.56 85.37 81.50 ho.3 4O.7 ho.8 2.10 2.10 
, re cont T7-1l 73-21 4O.1 40.7 40.7 1.91 1.90 
Des Moines 81.19 81.50 78.49 39.2 39.6 39.5 2.07 2.06 











State and Area Hours. and tarnings 


Table C-6: Hours and gross earnings of production workers in 
manufacturing industries for selected States and areas - Continued 














Ave weekly earnings Aver wee hours Ave hourly earnings 

State and area 1955 1 1955 1956 sae 
Apr: __Mar. _Apr. Apr. Mar. Apr. Apr. Mar. Apr. 
KANSAS......++ ie wintaldtie - | $83.42 $82.10 $80.74 41.8 41.6 42.1 $1.99 $1.97 $1.92 
Topeka 80.11 78.36 80.08 | 41.2 40.6 43.4 1.95 1.93 1.84 
Wichita 85.53 85.75 82.79 41.6 41.7 41.8 2.06 2.06 1.98 
ee ¥ cA 72.70 69.64 oy) 39.8 ok Cy) 1.83 1.72 
Louisville 1/) 80.82 77-48 1/ 4O.4 40.5 1/) 2.00 1.91 
LOUISIANA..... ciekwedehaik 74.80 75017 69.72 41.1 41.3 41.5 1.82 1.82 1.68 
Baton Rouge 102.91 102.66 95.35 41.0 40.9 41.1 2.51 2.51 2.32 
New Orleans 71.73 74.21 r 40.3 41.0 40.0 1.78 1.81 Lh 
NE ee oe Se a oe pias 61.87 62.07 57.39 ho.1 40.8 39.8 1.54 1.52 1.44 
Lewiston 51.06 55.43 49.08 35.8 38.8 35.9 1.43 1.43 1.37 
Portland 67.83 67.50 61.05 41.3 41.3 39.7 1.64 1.63 1.54 
MARYLAND..... sebseaehbede 78.37 T7749 72.65 4O.7 ho.4 40.3 1.93 1.92 1.80 
Baltimore 82.43 81.54 76.15 41.0 40.8 ho.4 2.01 2.00 1.89 
MASSACHUSETTS. .....cceee 71.56 70.98 67.43 40.2 ho.1 39.9 1.78 1.77 1.69 
Boston 74.59 72.86 70.09 ho.1 39.6 39.6 1.86 1.84 1.77 
Fall River 53.71 53.36 54.74 37.3 36.8 39.1 1.44 1.45 1.40 
New Bedford 57.38 58.05 57.48 38.0 38.7 39.1 1.51 1.50 1.47 
Springfield-Holyoke 77-08 77-08 74.07 41.0 41.0 40.7 1.88 1.88 1.82 
Worcester 82.19 81.99 76.30 41.3 41.2 40.8 1.99 1.99 1.87 
III, 5 chicncocncdeese 92.02 92.41 94.63 ho.5 40.8 42.8 2.87 2:27 2.21 
Detroit 97.76 97-23 97.29 hO.7 40.8 42,3 2.40 2.38 2.30 
Flint 91.38 92.36 103.01 39.8 40.0 45.0 2.30 2.31 2.29 
Grand Rapides 84.91 87.19 84.93 41.0 41.6 41.9 2.07 2.10 2.03 
Lansing 92.65 94.98 105.66 40.6 41.1 45.8 2.28 2.31 2.31 
Muskegon 88.38 87.58 87.82 howl ho.1 41.0 2.20 2.18 2.14 
Saginaw 86.39 86.40 95.04 40.2 40.0 43.9 2.15 2.16 2.17 
MINNESOTA e@eeeeceeceees e@eece 80.27 80.27 76.47 40.6 40.7 40.7 1.98 1.97 1.88 
Duluth 84.19 83.50 76.22 39.8 39.6 39.2 @.43. 22 1.94 
Minneapolis-St. Paul 81.87 81.74 78.30 40.5 4o.4 40.6 2.02 2.02 1.93 
MISSISSIPPI. ....cccccecce 52.40 52.54 50.31 | 39.7 39.8 40.9 1.32 1.32 1.23 
Jackson 59.06 56.72 50.04 42.8 41.4 38.2 1.38 1.37 1.31 
a iiutie 7311 73-69 69.81 | 39.2 39.8 39.5 1.86 1.85 1.77 
Kansas City 80.08 79.88 79.18 39.8 39.8 40.5 2.00 1.99 1.96 
St. Louis 80.46 80.77 76.15 39.7 40.0 39.7 2.03 2.02 1.92 
MONTANA. .....000. ie thaiianea 90.60 89.96 80.78 | 41.5 41.2 399 2.18 2.18 2.02 
GEBRAREA. . . ccccccicccccs . 73.10 72.42 68.00 k1.1 40.8 40.8 1.78 3.77 1.67 
Omaha (1/) | 77-37 71.50 | (1/) Wah | 41.5 (1/) | 2.87 1.72 
DRGs oe diadeoveedas ‘ 91.34 87.78 83.11 37-9 38.0 38.3 2.41 2.31 2.17 
WEW HAMPSHIRE........00. é 62.37 62.27 58.40 hOo.5 40.7 40.0 1.54 1.53 1.46 
Manchester 56.62 57.13 54.09 38.0 38.6 37.3 1.49 1.48 1.45 





See footnotes at end of table. 
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Table C-6: Hours and gross earnings of production workers in 


manufacturing industries for selected States and areas - Continued 


























See footnotes at end of table. 




















Ave wee earnings weekly hours Aver hourly e 
State and area 1955 1955 Can 
Apr. Mar. Apr. Apr. Mar. Apr. Apr. Mar. : 
NEW JERSEY....... osececes | Mamene $81.45 $77.10 40.7 49.5 40.2 $2.02 $2.01 $1.92 

Newark-Jersey City 2/ 83.4) 82.54 78.15 40.7 4O.4 40.1 2.05 2.04 1.95 

Paterson 2/ 82.13 82.34 7571 40.9 41.4 ho. 2.01 1.99 1.87 

Perth Amboy 2/ 83.47 82.69 79.74 40.6 40.1 40.5 2.06 2.06 1.97 
Trenton 82.16 80.52 74.09 hj.1 ho.3 39.9 2.00 2.00 1.86 
WEW MEKICO. 2... .ccccces 86.53 87.15 80.14 41.6 41.9 k1.1 2.08 2.08 1.95 
Albuquerque 84.42 84.65 71.94 42.0 41.7 39.1 2.01 2.03 1.84 
kee eee 1/ 77-30 73.08 1/) 39.4 38.8 ) 1.96 1.88 
Albany-Schenectady-Troy tH 83.72 78.31 ey ) 40.0 39.6 1/) 2.09 1.98 
Binghamton t/} 72.86 68.34 | (I/) | 39.8 | 38.4 T/) | 1.83 1.78 
Buffalo T/) 91.43 86.88 ty} 40.8 40.8 1/) 2.2h 2.13 
Elmira (1/) 76-39 73-79 1/) 39.9 40.0 1/) 1.91 1.85 
Nassau and 

Suffolk Counties 2/ (1/) 85.91 82.69 (1/) 40.8 4O.1 (1/) 2.11 2.06 
New York-Northeast 

il ones ty) Lt Ser Jags 27) a = : ti) a 7 2 
New York City 2 1 74.09 9.29 1 . . ° ° 
dal ao) 83.62 | 79.03 | (1/) | bo.5 | ho.3 | (/) | 2:0 | 1:96 
Syracuse 1/) 81.79 78.35 1 41.2 41.0 1/) 1.98 1.91 
Utica-Rome (1/) (1/) 70. 4h T/ (1/) 39.9 1/) (1/) 1.76 
Westchester County 2/ (1/) 76.67 73-59 (1/) 39-9 | 39.9 (1/) 1.92 1.84 
NORTH CAROLINA.......00- -| 53-84 55.07 48.38 39.3 40.2 37.8, 1.37 1.37 1.28 
Charlotte 60.77 58.77 54.27 42,2 41.1 ho.5 14h 1.43 1.34 
Greensboro-High Point 51.66 52.72 4. 93 36.9 38.2 34.3 1.40 1.38 1.31 
NORTH DAKOTA........se00. 1/) 1 68.63 1 1/) 43,9 cn ey 1.56 
Fargo te ein 72.32 7} 1/) 44.8 1/) 1/) 1.62 
OMe eters Radcecneaedwe 89.03 88.65 83.98 40.8 40.8 40.7 2.18 2.17 2.06 
Akron 89.87 88.19 87.94 38.8 37.9 39.0 2.32 2.33 2.25 
Cincinnati 83.06 82.53 78.71 41.3 hi.4& 40.9 2.01 1.99 1.92 
Cleveland 93.45 93.50 86.36 41.7 41.7 41.0 2.2k 2.2h 2.11 
Dayton 94.17 93.01 91.76 41.0 40.7 42.0 2.30 2.29 2.18 

OKLAHOMA..... iia Webinte ated 78.09 76.07 73.04 hi1.1 40.9 41.5 1.90 1.86 1.76 
Oklahoma City 73.53 73225 68.13 42.5 2.1 41.8 1.73 1.74 1.63 
Tulsa 84.66 81.20 80.54 40.9 ho.k 41.3 2.07 2.01 1.95 

ie anddtecesascccens 93.49 89.24 86.65 39.8 38.9 38.7 2.35 2.29 2.2h 
Portland (1/) 85.39 80.52 (1/) 39.1 38.6 (1/) 2.18 2.09 

PENNSYLVANIA......... evcot G88 79.81 73043 39.7 39.8 39.0 2.02 1.88 
Allentown-Bethlehenm- 

Faston 75-93 7h.96 69.36 38.9 39.0 38.6 1.95 1.80 
Erie 85.22 84.95 78.94 42.0 42.2 40.9 2.03 1.93 
Harrisburg 69.75 70.30 63.71 38.6 39.1 38.4 1.81 1.66 
Lancaster 70.11 70.23 s 41.0 h1.0 ho.k 1.71 1.61 
Philadelphia 81.89 81.33 7542 hO.5 ho.4 39.2 2.02 1.92 
Pittsburgh 94.27 93.73 86.04 40.9 40.7 40.0 2.31 2.15 
Reading 71.96 71.10 66.11 40.0 39.9 39.0 1.80 1.70 
Scranton 58.03 59.02 nage =~ a i — 

lkea- _— 55.13 55.35 9.17 3 9 Te 8 7 . 

a a 68.59 76 63.91 41.0 hj.1 ho.5 1.67 1.58 

RHODE ISLAND.......eece02) 65-79 65.00 61.47 ho.4 40.2 39.9 1.63 1.54 
Providence 66.02 64.49 62.22 ho.5 40.0 ho.4 1.63 1.54 
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te and Area Hours and tarnings 
’ 
Table C-6: Hours and gross earnings of production workers in 
manufacturing industries for selected States and areas - Continued 
Ave wee earnings Aver wee hours Ave hourly earnings 
State and area 1955 1 1955 195 — om 
Apr. Mar. | Apr. Apr. Mar. | Apr. | Apr. |_Apr. 
SOUTH CAROLINA.........2. | $55-07 $55.21 | $52.39 40.2 40.3 40.3 | $1.37 $1.37 $1.30 
Charleston 58.65 238 55.07 39.9 ho.8 ho.2 1.47 1.48 1.37 
SOUTH DAKOTA........00. oc | 72036 75-86 66.23 43.0 4.6 42.5 1.68 1.70 1.56 
Sioux Falls 77-25 83.43 69.91 43.3 47.3 43.1 1.78 1.76 1.62 
TENNESSEE. ..... idemaboul | 62.88 62.96 59.64 39.8 40,1 40.3 1.58 1.57 1.48 
Chattanooga 64.80 64.40 60.25 40.0 40.0 39.9 1.62 1.61 1.51 
Knoxville 72.58 73049 67-77 40.1 40.6 39.4 1.81 1.81 1.7 / 
Memphis 69.46 68.71 70.36 41.2 40.9 42.9 1.69 1.68 1.64 
Nashville 65.45 64.64 60.45 howk kok 40.3 1.62 1.60 1.50 
DS sicvicdnddcdoos jeevet Ph 78.28 73.87 41.2 41.2 41.5 1.92 1.90 1.78 
UTAH e@eeeeeeeerve e@eeeeeeoeee 86.28 83.21 77.02 hO.7 40.2 39-7 2.12 2.07 1.9% 
Salt Lake City 83.63 80.60 75-95 kik 40.3 ¥ 2.02 2.00 1.88 
WHINE, cciccccwcccs sees 1: CLT 67.20 62.13 42,2 ho.k 41.7 1.60 1.59 1.49 
Burlington 56.33 . 56.60 58.33 39.6 39.5 39.1 1.42 1.43 1.49 
Springfield 85.83 83.42 73-74 4h.0 43.8 41.8 1.95 1.90 i. 
EEE EI oooe! 62.51 61.81 58.25 40.2 kok 39.9 1.53 1.53 1.46 
Norfolk-Portsmouth 65.20 64.80 67.42 40.0 40.0 4o.4 1.63 1.62 1.59 
Richmond 67.89 67.32 65.03 40.9 40.8 40.9 1.66 1.65 1.59 
WASHINGTON. .......- otvaae GS 86.26 83.70 38.8 38.7 38.8 2.26 2.23 2.16 
Seattle 85.38 84.98 80.07 38.9 39.0 38.0 2.20 2.18 2.11 
Spokane 89.38 88.70 86.55 ho.1 39.9 40.9 2.23 2.22 2.11 
Tacoma 83.75 84.69 81.00 8.7 38.5 38.6 2.22 2.20 2.10 
WEST VIRGINIA........00. . | 79.60 79.40 | 73.12 | 39.8 | 39.9 | 39.1 | 2.00 1.99 | 1.87 : 
Charleston 97 4h 95.11 92.46 40.6 40.3 40.2 2.40 2.36 2.30 
SECTOR OPI 84.12 84.82 79.34 h1.7 42,1 41.6 2.02 2.02 1.91 | 
Kenosha 78.62 84.71 83.55 37-1 39.5 ho.1 2.12 2.15 2.08 
La Crosse 80.50 78.19 77.85 40.6 39.6 39.6 1.98 l. 1.9% 
Madison 88.67 88.99 77-48 40.5 41.0 38.9 2.19 2.17 1.99 
Milwaukee 92.75 93.12 84.93 41.5 41.9 40.7 2.23 2.22 2.09 
Racine 86.02 87.23 84.74 40.6 40.9 41.5 2.12 2.13 2.04 j 
ee edkeninsvthede 88.31 89.72 83.64 39.6 39.7 41.2 2.23 2.26 2.03 
Casper 106.25 105.06 | 100.45 ho.k 40.1 41.0 2.63 2.62 2.45 4 
































1/ Not available. 
2/ Subarea of New York-Northeastern New Jersey. 
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